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Eristiania, januar 1886. 

Idet udgivelsen af „UniverBitets- og skole-annaler'' 
fra begyndelsen af indeværende aar er overtaget af kirke- 
departementet og redaktionen for fremtiden vil blive be- 
sørget af kontoret for skolevæsenet, skal man af de for- 
handlinger, der bar ledet til denne forandring, samt til 
oplysning om det ændrede program for den fremtidige ud- 
givelse, bidsætte følgende brudstykker af kirke-departemen- 
tets foredrag af 18de januar 1884 og 23de januar 1885. 

„Departementet skal med hensyn til denne sag oplyse : 
„Universitets- og skole- annalerne" begyndte at udkomme 
i 1834 under redaktion af professor C. A. Holmboe paå 
privat forlag og uden nogen offentlig understøttelse. For- 
•uden af beretningerne om universitetet og behandling af 
clets forhold indeholdt annalerne beretninger om de offent- 
lige almenskoler og de høiere militære skoler, hvorhos der 
behandledes disse skoler vedrørende forhold samt meddeltes 
underretning om fremmede landes universitets- og skole- 
forhold. I 1842 overtoges redaktionen af cand. mag., senere 
lektor, Thue, og fortsattes i det væsentlige uforandret. 
Subskribenternes antal sank imidlertid efterhaanden, saa 
at redaktionen fandt sig foranlediget til at andrage om 
offentlig understøttelse, der ved kgl. resolution af 14de 
juli 1844 blev ydet som subskription paa et vist antal 



exemplarer, og der har siden været bevilget kr. 200,oo til 
indkjøb af 50 exemplarer af skriftet. Samtidig med, at 
denne understøttelse ydedes, udvidedes ogsaa annalernes 
program til beretninger om borgerskoler, om almuskole- 
væsenet og om videnskabsselskaberne, samt til recensioner 
og anmeldelser af pædagogiske skrifter, ligesom af aka- 
demiske og skoleprogrammer. I 1846 overtog bibliotheks- 
amanuensis Martinus Nissen redaktionen, og siden 1850 har 
den været besørget af universitetssekretæren. Annalernes 
indhold har i de senere aar efterhaanden undergaaet den 
forandring, at meddelelserne angaaende de militære skoler 
og deres undervisning ganske er udgaaet, og beretninger 
angaaende det øvrige undervisningsvæsen er betydelig ind- 
skrænket, idet annalerne omtrent udelukkende har be- 
handlet universitetets anliggender. Dette forhold formenes 
det imidlertid, idet man antager, at annalernes udgivelse 
bør fortsættes, at være føie til at søge forandret. De- 
partementet skal i denne henseende bemerke, at jdet for- 
mentlig er af megen betydning at have et skrift, hvori 
meddelelser angaaende det hele, navnlig det høiere under- 
visningsvæsen, kunde findes samlet, og hvor spørgsmaal 
angaaende universitetet og det høiere skolevæsen kunde 
behandles. Som bekjendt udgives der omtrent hvert aar 
fra de offentlige, tildels ogsaa af private og kommunale 
skoler skoleprogrammer. Disse indeholder dels skoleefter- 
retninger i egentlig forstand, dels afhandlinger om under- 
visningsvæsenet i almindelighed eller dermed i forbindelse 
staaende emner, recensioner, reiseindberetninger etc. Af 
arbeider af sidstnævnte art vilde antagelig flere finde en 
mere passende plads i annalerne, hvor de vilde sikres en 
større udbredelse og i eftertiden blive mere tilgjængelige;. 
som forholdet nu er, da man savner enhver oversigt over 
programmernes indhold, vil det oftere kunne hænde, at 
endog værdifulde artikler om kort tid ganske gaar tabt 
for den herhenhørende litteratur. Men ogsaa de egentliga 



skole efterretninger indeholder ved siden af meget af blot 
lokal interesse adskilligt, som vilde kunne faa betydning 
udover den kreds, for hvilken programmet nærmest er be- 
stemt, hvis de i uddrag eller sammendrag optoges i an- 
nalerne. Fremdeles bemerkes, at man for tiden savner et 
hensigtsmæssigt meddelelsesmiddel for forskjellige af de- 
partementet udfærdigede cirkulærer vedkommende skolevæ* 
senet, f. ex. angaaende reglementer og forandringer deri, 
lovfortolkninger m. v. Af saadanne har man tildels maattet 
foranstalte særskilte oplag, der efter nogen tids forløb har 
maattet fornyes, dels er de optagne i „Lovtidenden^, hvilket 
naturligvis fremdeles maa ske, forsaavidt sagen falder inden 
denne tidendes ramme eller vil have interesse ogsaa uden- 
for skoleadministrationen. Men foruden at dette ikke altid 
er tilfældet, vilde en særskilt samling af undervisnings- 
væsenet vedrørende bestemmelser, der stadig blev holdt 
a jour, være meget nyttig. 

Naar annalernes indhold paa den antydede maade ud- 
videdes, saaledes at de kom til at danne et repertorium 
for kundskab om vort offentlige skolevæsen, navnlig det 
høiere, men ogsaa i nogen grad det lavere og enkelte 
specialskoler, vilde de formentlig i høi grad vinde i brug- 
barhed og maaske ogsaa finde indgang og faa interesse 
udenfor fagmænds kreds. Paa samme tid vilde naturligvis 
deres omfang og dermed ogsaa udgifterne ved deres ud- 
givelse forøges. Denne forøgelse vilde dog for en del kun 
blive tilsyneladende, idet der vi\de spares udgifter paa 
andre hold, navnlig ved udgivelsen af skoleprogrammer, 
der efter det foranførte kunde indskrænkes til væsentlig 
kun at omfatte skoleefterretninger, og af disse fornemme- 
lig, hvad der var af lokal interesse.** 

„Om den her foreslaaede ordning har skolernes rek- 
torer paa foranledning saagodtsom enstemmig udtalt, at de 
vilde anse en udvidelse af „Universitets- og skoleannaler** i* 



den antydede retning for nyttig og hensigtsmæssig; det 
antydes saaledes, at vort oplysningsverk i dets helhed kun 
kan vinde ved at sees i denne forbindelse, og omvendt 
være udsat for miiforstaaelse eller mindre heldig udvikling 
ved alt, hvad der skiller eller sondrer universitetet og 
skolen, den høiere saavel som den almindelige folkeskole. 
Derimod er meningerne mere delte med hensyn til skole- 
programmernes fremtidige indhold. Nogle antager, at med 
udvidelsen af annalerne bør følge en tilsvarende indskrænk- 
ning i programmernes indhold og udgivelse; de foreslaaes 
saaledes udgivet med to eller flere aars mellemrum. Andre 
have derimod bestemt fastholdt bibeholdelsen af de aarlige 
skoleprogrammer med omtrent det samme indhold som nu 
ved siden af annalerne. De paaberaabe sig i den anledning, 
at programmerne har vist sig at være et hensigtsmæETSigt 
middel til at opretholde skolens forstaaelse med den nær- 
mest interesserede kreds, og at de indeholde adskilligt til 
oplysning for forældre og disciple, der vanskelig vil kunne 
henvises til annalerne; navnlig paapeges, at det for mange 
udenbys forældre, som af økonomiske grunde maa saa 
længe som muligt forberede sine børn i hjemmet, er af 
vigtighed at kunne følge skolens undervisning, hvilket 
lettest sker ved den i programmerne leverede aarlige be- 
retning om skolens virksomhed. Man antager ogsaa, at 
programmerne har været en spore for lærerne til at samle 
sine erkj endelser til en saadan klarhed og helhed, at de 
kan gives et skriftligt udtryk, en spore, der ikke vil kunne 
helt erstattes af annalerne, der, fordi de henvende sig til 
et større publikum, maa stille større fordringer. 

Efter dette vil departementet nu foreslaa bevilgning 
til en forandret udgivelse af „Universitets- og skoleannaler", 
saaledes at de udvides til at blive det officielle fællesorgan 
forlandets undervisningsvæsen. For universitets ved- 
kommende antages de at burde indeholde et uddrag af 
dets aarsberetning og matrikul samt forhandlinger om 



universitetsspørgsmaal af mere almindelig betydbinig; — for 
de hctiere skoler (gymnasier og middelskoler): en 
sammenlignende oversigt over skolernes virksomhed og ud* 
vikling, udarbeidet efter skoleprogrammerne og der åarlig« 
indsendte statistiske opgaver, indberetninger om afgangs- 
examina (middelskoleexamen og examen artium) med exa- 
mensopgaver og prøver paa deres besvarelse og bedøm- 
melse, afgang og tilgang i læreretaten, — for det lavere 
skolevæsen (folkeskoler, amtsskoler m. m.)* en statistisk 
oversigt — endelig de fra departementet i aarets løb ud- 
gaaede cirkulærer, reglements- og lovfortolkninger, lære- 
bøger og undervisningsmateriel, pædagogiske afhandlinger, 
reiseindberetninger og lignende. 

I overensstemmelse med en flerhed af skolernes ud- 
talelser antager man, at skoleprogrammer, indeholdende 
skoleefterretninger, fremdeles blive at udgive saaledes som 
i skolelovens § 65 bestemt og efter et af overbestyrelsen 
udfærdiget schema: hvorvidt meddelelser af mere alminde- 
ligt indhold ogsaa bør optages eller henvises til annalerne, 
vil i hvert enkelt tilfælde blive at afgjøre af overbestyrelsen 
efter forslag af rektor. Man tør efter dette ikke gjøre 
regning paa nogen større indskrænkning i omfanget af og 
følgelig heller ikke i udgifterne ved skoleprogrammerne, 
saaledes som oprindelig forudsat; disse antages nemlig 
fremdeles at burde fordeles paa samme maade som hidtil; 
dog bør de vistnok erstattes af annalerne ved byttefor- 
bindelse med Sverige og Danmark. '^ 

Storthinget bevilgede i 1885 de fornødne midler til 
annalernes udgivelse overensstemmende med de oven an- 
tydede programmer. Med hensyn til det ydre udstyr be- 
merkes, at man har fundet det hensigtsmæssigt for frem- 
tiden at lade annalerne udgaa i hefter eller nummere å 1 
ark med ubestemt mellemrum, eftersom stoffet foreligger, 
hvorved man vil have lettere for at holde almenheden 
a jour med meddelelser, der er af interesse. 



Forskjellige omstændigheder har hidtil sinket udgivelsen, 
og annalerne vil derfor i den nærmeste fremtid udkomme 
dels med flere nummere med en gang, dels hyppigere end 
tilfældet vil blive under almindelige forhold. 



Uddrag af nuiyersitetets aarsberetning for tidsrammet 
fra 1ste jnli 1884 tU 30te juni 1885. 

1ste kapitel. 

Om universitetets lærere og embedsmænd og andre 
funictlonærer. 

Det akademiske kollegium bestod i 2det halvaar 1884 
af følgende medlemmer: professor dr. Gaspari, decanus for 
det theologiske fakultet, professor dr. Getz, decanus for 
det juridiske fakultet, professor dr. Schønberg, decanus 
for det medicinske fakultet, professor dr. Gustav Storm, 
decanus for det historisk-fllosofiske fakultet, og professor 
dr. Mohn, decanus for det mathematisk-natur videnskabelige 
fakultet. 

Som kollegiets formand i 2dek halvaar 1884 fungerede 
professor dr. Schønberg. 

I 1ste halvaar 1885 bestod kollegiet af følgende med- 
lemmer: professor dr. Johnson, decanus for det theologiske 
fakultet, professor dr. Getz, decanus for det juridiske 
fakultet, professor dr. J. Heiberg, decanus for det medi- 
cinske fakultet, professor dr. Gustav Storm, decanus for 
det historisk- filosofiske fakultet og professor dr. Guldberg, 
decanus for »det mathematisk-naturvidenskabelige fakultet. 
Da professor dr. J. Heiberg allerede i januar 1885 meldte 
sygdomsforfald, indtraadte professor dr. Winge i hans sted 
i kollegiet. 

Som kollegiets formand i Iste halvaar 1885 fungerede 
professor dr. Getz. 



Under 22de novbr. 1884 blev docent ved Upsala uni* 
versitet dr. Carl Pontue Wikner udnævnt til professor i 
filosofi. 

Professor i zoologi, Laurits Martin fismark, afgik ved 
døden d. 14de decbr. 

Ved kgl. rosol. af 13de septbr. 1884 blev professor 
Aubert tilstaaet 1 aars tjenestefrihed til ophold i udlandet 
for sin helbreds skyld. 

Ved høieste resol. af 23de decbr. 1884 blev professor 
S. Bugge tilstaaet et halvt aars ophold for i udlandet at 
forberede forskjellige videnskabelige arbeider. 

Ved høieste resol. af 23de januar 1885 blev det over- 
draget universitetsstipendiat konservator Robert Collett 
under vakancen i den zoologiske lærerpost at udføre de 
dette embede tilliggende forretninger mod, fra 1ste januar 
1885 at regne, at lønnes med laveste professorgage. 

Ved 'høieste resol. af 23de januar 1885 blev professor 
i metallurgi Mtinster af helbredshensyn fritagen for ud- 
førelsen af sine embedsforretninger i 1ste halvaar 1885. 

Ved kgl. resol. af 6te marts 1885 blev professor i theo- 
logi Petersen tilstaaet 1 aars tjenestefrihed fra begyndelsen 
af høstsemestret 1885 at regne for under ophold i udlandet 
der at drive studier. 

Ved kgl. resol. af 8de mai 1885 blev prof. E. Hertz- 
berg tilstaaet 1 aars tjenestefrihed i anl. af et ham over- 
draget offentligt hverv, at udarbeide et juridisk-retshistorisk 
gloBsarium til udgaven af Norges gamle love. 



Observator Geelmuyden har i medhold af kgl. re&ol. 
af 6te december 1884 afholdt de til examen philosophicum 
forberedende forelæsninger over astronomi og examineret 
i dette fag ved nysnævnte ezamen i budgetaaret 1884 — 1885. 

Overlæge ved rigshospitalets afdeling for hudsygdomme, 
Bidenkap, har i medhold af høieste resol. af 12te december 
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1884 udført examination i hudsygdomme ved medicinsk 
embedsexamen i budgetaaret 1884 — 1885. 

Stipendiat dr. E. Holst har i medhold af høieste res. 
af 14de juni 1884 udført den prof. Bjerknes paahvilende 
examination i mathematik ved examen philosophicum i bndr 
getaaret 1884 — 1885. 



Under 30te juni 1885 blev de konstituerede amanuenser 
ved universitetsbibliotheket Andr. M. Hansen og J. B. 
Halvorsen af kollegiet meddelte fast ansættelse fi'a 1ste 
juli 1885 at regne. 



2det kapitel. 
Om de studerendes antal. 

Examen artium blev i 1884 absolveret af 360 stude- 
rende, hvoraf 243 havde underkastet sig den klassiske og 
117 den reale examen. Af disse har hidindtil 352 ladet 
sig immatrikulere ved universitetet. 

Embedsexamina er i beretningsaaret fra 1ste juli 1884 
til 30te juli 1885 absolveret af 121 studerende, nemlig 25 
theologer, 64 jurister, 25 medicinere, 7 filologer; af realister 
fuldendte ingen i beretningsaaret sin embedsexamen, lige- 
som heller ikke nogen mineralog fremstillede sig til embeds- 
examen. 

a. Studerende til embedsexamina. 

Ved nærværende beretnings afgivelse antages antallet 
at kunne opgives saaledes: 

Theologer ...... 128 

Jurister 263 
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Medicinere 268 

Filologer 89 

Realstuderende ... 41 

Bergstuderende ... 7 

b. Studerende til examen pbilosopbicam. 

Ved udgangen af Iste semester 1884 antoges der at 
være tilbage omtr. 171 studerende, der endnu ikke havde 
fuldendt examen philosophicum. Examen artium i 1884 
absolveredes af 360 studerende« hvilke dog formentlig ikke 
alle kan opføres som studerende til andenexamen, da flere 
strax gaar over i anden stilling. Anslaaes antallet af dem, 
der vil tage andenexamen til 340, og man dertil lægger 
de fra forrige beretningsaar tilbageværende 171, ialt 511, 
og derfra drager 241, der i beretningsaaret har absolveret 
andenexamen (nemlig 57 i 2det semester 1884 og 184 i 
Iste semester 1885), skulde antallet af de studerende, som 
endnu forberede sig til andenexamen, udgjøre omtrent 270. 
Et ikke lidet antal af disse antages dog, ved siden af for- 
beredelsen til et eller et par gjenstaaende anden-examens* 
fag, allerede at have paabegyndt et embedsstudium. Siden 
septbr. 1885 har af dem, der sommeren 1885 har taget 
examen artium, et antal af omtrent 300 begjært sig imma- 
triknlerede ved universitetet. Disse maa antages at ville 
studere til andenexamen. Det samlede antal af studerende, 
der endnu forberede sig til examen i fag henhørende under 
examen philosophicum (med tillæg for de fra forrige bud- 
getaar tilbageværende 270) antages saaledes ved nær- 
værende beretnings afgivelse at udgjøre omtrent 570. 
Forøvrigt antages opgaverne for andeaexamens-studerendes 
vedkommende af flere grunde at være usikre. 

Antallet af universitetets studerende i 2det semester 
1885 formenes i henhold til ovenstaaende at kunne op- 
gjøres saaledes: 
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universitetet i 
semester 188 


128 


263 


268 


89 


41 


7 


570 


1366 



Af disse antages dog flere at opholde sig udenfor 
universitetet, dels som huslærere, dels i hjemmet. 



3die kapitel. 
Om den videnskabelige viricsomiied. 

I dette kapitel gives i beretningen udførlige meddelel- 
ser angaaende de ved de forskjellige fakulteter afholdte 
forelæsninger samt praktiske øvelser for de studerende. 
Foruden af universitetets professorer, der sees i alminde- 
lighed at læse 5 timer ugentlig, har forelæsninger eller 
øvelser været afholdt af universitetets adjunktstipendiater, 
af enkelte amanuenser, af overlægerne ved rigshospitalet, 
af direktøren ved Gaustads sindssygeasyl m. fl. 

Man hidsætter en oversigt over de ved de forslsjellige 
fakulteter foredragne discipliner og afholdte øvelser m. v., 
med tilføielse af det anvendte antal ugentlige timer i hvert 
semester. 
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a. Yed det tbeologiske fakultet. 



Indledning i skrifter af det gamle 

og nye testamente 

Troeslffire 

Exegese 

Kirkehistorie 

b. Ved det juridiske fakultet 

De tre nordiske rigers statsfor- 
fatning 

Personret (til begyndelsen af ok- 
tober 1884) 

Tingsret (fra begyndelsen af ok- 
tober 1884) 

Btrafferet 

Civilproces 

Statsøkonomi 

Norges statistik 



c. Ved det medicinske 
fakultet 



Botanik 

Kemi (organisk) . . . . 

Zoologi 

Anatomi 

Fysiologi 

Udviklingslære (biologi) 
Farmacologi 



Forelæsninger. 


Praktiske 

øvelser og ex- 

aminationor. 


2 seme- 
ster 
1884. 


1 seme- 
ster 
1885 


2 seme- 
ster 

1884. 


1 seme- 
ster 
1885. 


5 


5 






1 


5 


- 


- 


10 


9 


- 


7 a 8 


6 


3 






2 


2 


- 


- 


5 


- 


- 


- 


5 


5 


- 


. 


4 


2 


- 


- 


- 


2 


- 


- 


5 


5 


- 


- 


2 


2 


- 


- 



Forelæsninger. 


Praktiske 

øvelser og ex- 

aminationer. 


Klinisk under- 
visning. 


2 seme- 
ster 
1884. 


1 seme- 
ster 
1885. 


2 seme- 
ster 
1884. 


1 seme- 
ster 
1885 


2 seme- 
ster 
1884. 


1 seme- 
ster 
1885. 


5 
3 

5 
5 
4 
3 


5 
3 
2 
2 
5 
2 
3 


6 


6 


- 


- 
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le. Ved det mediciiiBke 
fakultet. 



Pathologisk anatomi. . 

Kirurgi 

Indre medicin 

Øiensygdomme 

Hudsygdomme 

Psychiatri 

Operationslære 

Fødselsvidenskab . . . 
Fruentimmersygdomme 
Børnesygdomme . . . . 

Hygiene 

Retsmedicin og medi- 
cinallovgivning . . . 



Ved det historisk-filosofiske 
fakaltet. 



Filosofi 

Historie 

Oldnorsk filologi . 
Nordisk litteratur 
Norsk fonetik. . . 
Norsk arkæologi . 
Tysk filologi . . . 
Latinsk filologi . . 
Græsk filologi . . 
Romansk filologi • 
Orientalsk filologi 



Forelæsninger. 


Praktiske 

ørelser og ex- 

aminationer. 


Klinisk onder- 
yisning. 


2 seme- 


1 seme- 


2 seme- 


1 seme- 


2 seme- 


1 seme- 


ster 


ster 


ster 


ster 


ster 


ster 


1884. 


1886. 


1884. 


1886. 


1884. 


1885. 


2 


2 


ca. 12 


ca. 12 


. 


. 


3 


3 


- 


- 


16-17 


16-17 


4 


4 


- 


- 


ca. 24 


ca.24 


1 


1 


- 


- 


ca. 10 


ca. 10 


1 


2 


- 


- 


8 


8 


3 


3 


- 


- 


- 




1 


1 


1 


I 


- 


- 


1 


1 


1 


1 


5 


5 


1 


1 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


- 


- 


6 


6 


2 


2 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


- 


- 


- 


. 



Forelæsninger. 


Praktiske 

ørelser og ex- 

aminationer. 


2 seme- 
ster 
1884. 


1 seme- 
ster 
1885. 


2 seme- 
ster 
1884. 


1 seme- 
ster 
1886. 


6 


8 


. 


_ 


12 


10 


1 


1 


4 


- 


1 


1 


4 


4 


2 


2 


2 


2 


- 


- 


2 


- 


- 


- 


4 


4 


- 


- 


5 


4 


- 


2 


ca. 7 


ca. 6 


- 


- 


2 


2 


1 


1 


9-10 


11-12 


- 


- 
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Ved det bistorisk-filoBofiske 
fakoltet 



Lappisk filologi 

Ægyptologi : . 

Europæisk litteratnrhiBtorie 
Kunsthistorie 



e. Yed det mathematisk-natnrviden- 
skabelige fakultet 

Botanik 

Zoologi 

Ren mathematik 

Anvendt do. 

Astronomi 

Fysik 

Kemi 

Mineralogi 

MetalluTgi 

Bergbygningslære 

Fysisk geografi 

Meteorologi 



Forelæsninger. 


PraktiBke 
ørelier og ex- 
aminationer. 


28eme- 
■ter 
1885. 


1 seme- 
fter 

1885. 


S seme- 
ster 

1884. 


1 seme- 
ster 

1885. 


3 


3 


. 


. 


3 


5 


- 


- 


1 


1 


- 


- 


2 


2 


2 


2 


5 


5 




6 


4 


4 


- 


- 


15 


15 


- 


- 


5 


6 


- 


- 


7 


7 


- 


1 


5 


6 


10 


10 


4 


4 


- 


- 


4 


4 


1 


1 


6 


6 


- 


- 


3 


3 


- 


- 


1 


1 


- 


- 


1 


1 


- 


- 



Foruden disse forelæsninger har der ved det medi- 
cinske og det mathematisk- naturvidenskabelige fakultet 
været afholdt kortere forelæsnings -kurs er og øvelser i 
specielle dele af enkelte discipliner, hvorhos der har været 
foretaget endel naturvidenskabelige exkursioner. 
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4de kapitel. 

Om de ved univei'sitetet afholdte examina. 

I. Examen philosophicnm. 

Denne examen fuldendtes i 2det semester 1884 af 57 
kandidater og i Iste semester 1885 af 184 kandidater, 
altsaa tilsammen af 241 med følgende hovedkarakterer: 

Laudabilis præ ceteris 49 

Laudabilis 155 

Hånd illaudabilis 36 

Non comtemnendus 1 

241 
Med hensyn til de enkelte fag oplyses, at denne 
examen i 2det semester 1884 blev absolveret af 45 i filo- 
sofi, 16 i latin, 10 i græsk, 208 i tysk, 8 i fransk, 8 i 
engelsk, 13 i historie, 6 i mathematik, 1 i astronomi, 22 i 
fysik, 24 i kemi, 55 i zoologi, ingen i botanik, ingen i 
mineralogi. 

I 1ste semester 1885 absolveredes examen af 229 i 
filosofi, 158 i latin, 81 i græsk, 116 i tysk, 65 i fransk, 
65 i engelsk, 157 i historie, 15 i mathematik, 9 i astro- 
nomi, 66 i fysik, 88 i kemi, 252 i zoologi, 3 i botanik, 
ingen i mineralogi. 

n. Embedsexamina. 

1. Theologisk embedsexamen. 

I 2det semester 1884 absolveredes denne examen af 
11 og i Iste semester 1885 af 14 kandidater, ialt 25, af 
hvilke 12 erholdt laudabilis og 13 haud illaudabilis. I 
2det semester 1884 havde meldt sig 12 kandidater, hvoraf 
1 trak sig tilbage; i Iste semester 1885 havde meldt sig 
15 kandidater, hvoraf 1 trak sig tilbage. 

I 2det semester 1884 begyndte denne examen den 
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20de november og sluttedes den 22de december. I Iste 
semester 1885 begyndte examen den Ilte mai og sluttedes 
den 19de juni. 

2. Juridisk embe dsexamen. 

I 2det semester 1884 absolveredes denne examen af 
28 kandidater, hvoraf 17 erholdt laudabilis, 9 hånd illaa- 
dabilis og 2 non comtemnendns. I februar 1885 absol- 
veredes denne examen af 3 kandidater, der havde taget 
skriftlig examen i 2det semester 1884, men ved. sygdom 
var blevet hindrede i at fremstille sig til den mundtlige 
examen. 

Af disse 3 erholdt 1 laudabilis og 2 haud illaudabilis. 

I 1ste semester 1885 absolveredes denne examen af 
33 kandidater, hvoraf 19 erholdt laudabilis, 13 haud 
illaudabilis og 1 non contemnendus. I beretningsaaret 
absolveredes examen altsaa ialt af 64 kandidater. I 2det 
semester 1884 varede examen fra 5te november til 21de 
december og i 1ste semester 1885 fra 2den mai til 27de junL 

3. Medicinsk emb edsexamen. 

Ved medicinsk embedsexamen udførtes examinationen 
af fakultetets lærere samt i zoologi i 2det semester 1884 
af professor Esmark, i 1ste semester 1885 af konstitueret 
professor Collett, i botanik af professor Schiibeler, i kemi 
af professor Hiortdahl og i hudsygdomme af stadsfysikus 
Bidenkap. 

I 2det semester 1884 meldte sig til første afdeling af 
examen 19 kandidater, af hvilke en trak sig tilbage under 
examen, 1 blev syg under samme og fuldendte først afde- 
lingen i næste semester, og 17 fuldendte afdelingen; til 
2den afdeling meldte sig 6, af hvilke 3 trak sig tilbage før 
examens begyndelse og 3 fuldendte afdelingen ; til 3die 
afdeling meldte sig 18, af hvilke 1 trak sig tilbage før 
examens begyndelse og 17 fuldendte examen. 
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Den mundtlige del af examen varede fra 30te oktober 
til 30te december. 

De skriftlige prøver, nemlig til 2den afdeling: „De 
klinisk vigtigere entozoers naturhistorie'^, og til 3die afde- 
ling: »Behandlingen af rententio urinæ. Beskriv de kirur- 
giske operationer, som derved kan komme til anvendelse^, 
besvaredes den 29de november. 

Af de udexaminerede 17 kandidater fik 9 karaktefeti 
laudabilis og 8 haud illaudabilis. 

I 1ste semester 1885 meldte sig til Iste afdeling af 
medicinsk examen 35 kandidater, af hvilke 13 trak sig 
tilbage før eller under examen og 22 underkastede sig 
prøve i samtlige til afdelingen hørende fag med undtagelse 
af anatomi, da examen i dette fag paa grund af den ana- 
tomiske professor dr. Jacob Heibergs sygdom udsattes til 
næste semester; til 2den afdeling meldte sig ^0, af hvilkø 
4 trak sig tilbage før examens begyndelse, 1 ved sygdom 
hindredes fra at fortsætte den paabegyndte examen og 15 
fuldendte afdelingen; til 3 die afdeling meldte sig .9^ af 
hvilke 1 trak sig tilbage før examens begyndelse og 8 
fuldendte examen. 

Den mundtlige del af examen varede fra :lQfde. april 
til 15de juni. 

(Hiorts,) 

Universitets- og skole-amialer, 

ny række, 

der udgives efter offentlig foranstÉkltning, vil .udkomme med 
ca. ^0 sextensidige nummere aarlfg til^ en pris, [af, kr^ 4.Qp| 
heri iberegnet porto , og ombringelse, og kan bestilles ved 
alle poøtexpeditioner i Norge, Sverige og JDanmark, samt 
i expeditibnén i A« ' W, DTø^g^tH bogtrj^kkeri, Karl 
Johanfi gade 12, Ei^stiania. : » . : 

A. W.' Brøggers bogtrykkeri. . . 



Universitets- og skole-annaler. 

Ny række. 
Udgivet efter foranstaltning af 

kirke- og nnderyisnlngs-departementet. 
Nr. 2. I Iste aargang. I 1886. 



Uddrag af aniyersitetets aarsberetnlng for tidsrammet 
fra 1ste juli 1884 tU 30te juni 1886. 

(Forts.) 

De skriftlige opgaver, nemlig til 2den afdeling : „Hvor- 
ledes begrundes læren om bakterier som sygdomsaarsag?^ 
og til 3die afdeling: „Hvorvidt kan sygdomme hos horn- 
kvæget faa hygienisk betydning?" besvaredes den 4de juni. 

Af de udexaminerede 8 kandidater fik 6 karakteren 
laudabilis og 2 haud illaudabilis. 

Ved udgangen af jnni maaned 1884 er de medicinske 
studerendes antal opgivet til 237; 25 har i aarets løb 
falden dt studiet, 6 har, saavidt vides, forladt samme, og 2 
er døde; 64 har indtegnet sig som medicinske studerende, 
hvorefter antallet ved slutningen af 1ste semester 1885 
skulde udgjøre 268; af disse havde 16 absolveret 2deii 
afdeling og 70 1ste afdeling af medicinsk examen. 

4. Sproglig-historisk lærerexamen 

fuldendtes i 2det semester 1884 af 4 kandidater* og i 1ste 
semester 1885 af 3 kandidater, tilsammen 7, af hvilke 4 
erholdt laudabilis og 3 haud illaudabilis. 

5. Mathematisk-naturvidenskabelig lærerexamen 
blev i beretningsaaret ikke fuldendt af nogen. 
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6. Bergexamen 

blev ikke afholdt i beretningsaaret, da ingen dertil an- 
meldte sig. 

5te kapitel. 
Om universitetets videnslcabeiige samiinger. 

I dette kapitel meddeles oplysninger om bibliothekets 
og samlingernes tilvext, om deres benyttelse og besøg af 
studerende og publikum, fremdeles oplysninger angaaende 
de ved de forskjellige videnskabelige institutioner udførte 
videnskabelige arbeider og forsøg, samt angaaende de fra 
disse i trykken udgivne videnskabelige meddelelser. 

Med hensyn til tilvexten og besøget hidsættes følgende 
oplysninger: 

1. Universitets-bibliotheket er i budgetaaret 
1884 — 85 blevet forøget med 7 400 bind, 16 nummere 
manuskripter, 34 nummere karter, 81 hefter musikalier, 32 
nummere lithografier m. m. og 1 060 smaatryk. 

Af forøgelsen falder paa den norske litteratur: 
787 større og mindre bøger og brochurer, 104 aargange 
tidsskrifter, 104 aargange politiske og avertissements-blade, 
1 060 stykker smaatryk, 77 hefter musikalier, 26 blade 
karter, 32 lithografier o. Ign. — tilsammen 2 190 stykker, 
afleverede ifølge lov af 20de juni 1882; — desuden 430 
bind norske bøger, 7 manuskripter, 4 hefter musikalier og 
1 kart, erhvervede ved kjøb eller som gave. 

Den udenlandske litteratur er bleven forøget 
med 5975 bind, 9 manuskripter og 7 nummere karter. 

Bibliothekets størrelse var ved budgetaarets udgang 
256 578 bind og 1373 manuskripter foruden samlin- 
gerne af karter, musikalier, kobben o. Ign. 

Benyttelsen i det forløbne aar udviser fremdeles en 
stigning mod forrige aar, idet den nu er gaaet op til 51 70& 
bind. 
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Af disse udgjorde udlaanet 26 48 3 bind, nemlig 
filologi 3 593, filosofi og pædagogik 1 116, theologi 2 487, 
jurisprudents 2 807, medicin 1 244, mathematik og krigs- 
videnskab 332, naturvidenskab 2 882, teknologi 160, historie 

5 488, æsthetik og skjønlitterator 3 819, skrifter af blandet 
indhold 2 447 bind og 108 manuskripter. Desuden efter- 
søgtes 5 662 bind, der enten viste sig at være udlaante 
eller ikke at være i bibliothekets besiddelse. 

Faa læsesalen benyttedes 25 223 bind, nemlig 
filologi 3 803, filosofi og pædagogik 616, theologi 1221, 
jurisprudents 981, medicin 807, mathematik og krigsviden- 
skab 1 41 2} naturvidenskab 1 348, teknologi 616, historie 

6 530, æsthetik og skj ønlitteratur 1 876, skrifter af blandet 
indhold 5 415 bind og 598 manuskripter. 

I ovenstaaende tal er ikke medregnet benyttelsen af 
det i læsesalen opstillede ca. 2 500 bind store reference- 
bibliothek. 

2. Mynt samlingen har modtaget en tilvext af 407 
stykker, men har samtidig havt en afgang af dubletter af 
207, saa samlingen den 30te juni 1885 talte 51 091 stkr. 

3. Samlingen af nordiske oldsager er forøget 
med 403 nr. eller til 12 221, samlingen af udenlandske 
oldsager med 11 eller til 371, og samlingen af kopier af 
oldsager med 1 nr., hvorefter den tæller 35 nr. 

4. Den ethnografiske samling er forøget fra 
6 000 til 6 300 katalogiserede nummere. Samlingen be- 
søges af omtrent 15 000 personer aarlig. 

5. Det zoologiske musæum har modtaget be- 
tydelige forøgelser, navnlig ved erhvervelsen af jernverks- 
eier Aalls naturaliesamling, til hvis indkjøb der af stor- 
thinget i 1884 gaves en særskilt bevilgning af kr. 8 000. 

6. Den zootomiske samling er forøget med 63 
nummere og tæller nu i det hele 6 270 nr. 
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6te kapitel. 
Prltmedaljer og stipendier i 1885. 

H. kgL h. kronprinsens guldmedalje blev under 
2den septbr. 1885 tildelt følgende: 

1. Simon Themstrup Michelet, stud. tbeol., for den 
af det tbeologiske fakultet fremsatte prisopgave: „Lære- 
indholdet af Iste Klemens-brev^. 

2. Eand. mag. Peter Olsen Groth, 

3. Hjalmar Seierstedt Falk 

for den af det historisk-filosofiske fakultet udsatte pris- 
opgave: ,,0m orddannelsen ved sammensætning i det old- 
norske sprog^. 

Professor Skjelderups guldmedalje 

tildeltes stud. med. Hans Christian Oeelmuyden for be- 
svarelse af den af det medicinske fakultet fremsatte opgave : 
»Undersøgelse af benmarvens forandringer i sygdomme og 
dens physiologiske betydning^. 

Professor dr. Yoss's legat. 
To prisbelønninger å kr. 200 blev uddelt af dette 
legat. 

1. Til overlæge i marinen L. J. Lie for hans i 1884 
afsluttede arbeide: „Chirurgisch anatomischer Atlas^. 

2. Til universitets-stipendiat Jacob G. Otto for hans 
retsmedicinske afhandling: »En legalundersøgelse med nogle 
bemerkninger** ; (trykt i arkiv for mathematik og natur- 
videnskab 1884). 

Af det for budgetterminen 1ste juli 1885 til 30te juni 
1886 til videnskabsmænds reiser i udlandet bevilgede 
beløb kr. 6 000 uddeltes efternævnte stipendier ved konge- 
lig resolution af 13de juni 1885: 
1. Professor S. Lie kr. 900 til et 2 a 3 maaneders 
ophold i videnskabeligt øiemed ved enkelte tyske uni- 
versiteter. 
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2. AmanueDBis J. 6. Otto kr. 1 400 for under omtrent 2 
semesteres ophold i udlandet at fortsætte sine studier 
i fysiologisk kemi og medicinsk fysik. 

3. Amanuensis ved det kemiske laboratorium Einar Larsen 
kr. 1 000 til et forlænget ophold i udlandet for at 
studere kemi. 

4. Telegrafist M. Foslie kr. 1 500 som bidrag til 1 aars 
ophold i Østerrige og Italien for at studere algologi. 

5. Eand. real. Hercules Tomøe kr. 1 200 som bidrag til 
1 aars ophold i udlandet for at fortsætte sine natur- 
videnskabelige, specielt kemiske studier. 

Samtlige med forpligtelse til inden 6 maaneder efter 
reisens tilendebringelse til kirke- og undervisnings-departe- 
mentet at indsende en almindelig beretning om den plan, 
de under reisen have fulgt og det derunder vundne 
udbytte. 

Af de til videnskabelige reiser i fædrelandet eller 
i fædrelandske øiemed paa universitetets budget be- 
vilgede midler kr. 2 400, blev ved kongelig resolution af 
13de juni uddelt følgende stipendier til afbenyttelse i 
1885, nemlig: 
1 Professor Johan Storm kr. 400 for i en tid af ca. 6 

uger at fortsætte sine studier af norske dialekter. 

2. Konstitueret professor R. CoUett kr. 600 for i 2 a 3 
maaneder at anstille zoologiske undersøgelser i Øst- 
finmarken. 

3. Konservator Sparre Schneider kr. 300 for at anstille 
entomologiske og malacologiske samt dybvandsunder- 
søgelser i Tromsø amt. 

4. Kand. med. Axel Johannesen kr. 200 for at studere 
forekomsten af struma, væsentlig i trakteme omkring 
Mjøsen. 

5. Bibliotheksamanuensis I. B. Halvorsen kr. 550 for ved 
undersøgelser i indenlandske bibliotheker, især i de 
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større byer, til og med Tromsø, at supplere siBO 
samlinger af litterært og biografisk materiale for de 
følgende bind af „Norsk forfatterlexikon 1814 — 1880* 
samt for at erhverve for universitetsbibliotheket mang- 
lende exemplarer af ældre norsk litteratur. 

6. Telegrafist Foslie kr. 150 for at foretage algologisk 
undersøgelse ved den sydlige del af Norges kyst 

7. Adjunkt A. B. Larsen kr. 200 for at fortsætte sit 
studium af norske bygdemaal. 

Samtlige med forpligtelse for vedkommende til inden 
et halvt aar, efterat reiserne er udførte, at indsende be- 
retning til det akademiske kollegium og til at rette sig 
efter de instruktioner, som af kollegiet maatte blive med- 
delt, hvorhos universitetet forbeholdes ret til af de paa 
reiserne indsamlede gjenstande af videnskabeligt værd i 
hvilkensomhelst retning inden 2 maaneder efter deres ind- 
levering til universitetet at udtage, hvad samme har brug 
for til sine samlinger. 



Det grevelige Hj elmstjerne-Rosenkronske 
legat. 
Under 21de mal 1885 uddelte det akademiske kollegium 
renterne af dette legat for 1885 saaledes: 
1. Cand. theol. J. Mourly Vold kr. 1 600 som bidrag til 
2 semestres filosofisk studium i Tyskland og eventuelt 
i Skandinavien. 
H. Cand. theol. Jørgen Alexander Enudtzon kr. 1 600 som 
bidrag til 1 aars ophold i Tyskland for at studere 
assyrisk og fortsætte studiet af Det gamle testamente 
i grundsproget. 

3. Cand. mag. Eilert Løseth kr. 750 som tillæg til et 
ham i forrige aar bevilget stipendium for endnu et 
semester i Paris at kunne studere de romanske sprog. 

4. Cand. mag. P. Groth kr. 500 som tillæg til et ham i 
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forrige aar bevilget stipendium for under et forlænget 
ophold i Tyskland at fortsætte studiet af det gothiske 
og det angelsachsiske sprog. 

Samtlige med forpligtelse til et halvt aar efter fuld- 
endt reise at indsende reiseberetning til kollegiet. 

Det Rathkeske legat. 

Under 9de mai 1385 uddelte det akademiske kollegium 
renterne af dette legat saaledes : 

1. Dr. H. Reusch kr. 300 for i en tid af omtrent 4 uger 
at studere ertsforekomster paa Vestlandet. 

2. Univ.-stipendiat A. Helland kr. 800 for i en tid af 
2V2 maaned at studere en del ertsgange samt for at 
undersøge den geologiske optræden af visse gabbro- 
varieteter. 

3. Amanuensis J. H. L. Vogt kr. 350 for i ca. 2 maa- 
neder at fortsætte sine undersøgelser over de norske 
ertsforekomsters geologi og den norske bergverksdrift 
i sin almindelighed. 

4. Konservator W. M. Schøyen kr. 200 for at anstille 
entomologiske undersøgelser paa forskjellige kanter af 
det Bøndenfjeldske Norge. 

5. Cand. real. B. L. Eaalaas kr. 250 for i omtrent 2 maa- 
neder at foretage en botanisk reise i det vestlige 
Norge. 

6. Stud. med. C. A. Høyer kr. 250 for i omtrent 2 maa- 
neder at studere vore extramarine molluskers ud- 
bredelse i enkelte dele af Eristiania stift. 

7. Stud. med. Erling Eide kr. 350 for paa reiser i inde- 
værende sommer især i Bergens stift at studere avl. 
af spiselige muslinger og udbrede kjendskab til mus- 
lingernes næringsværdi, samt tillige at udbrede kjend- 
skab til spiselige soparter. 

Samtlige med de sedvanlige forpligtelser med hensyn 
til reiseiudberetningers afgivelse til kollegiet. 
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August og Mathea Mantheys legat. 

Under 9de mal 1885 uddelte det akademiske kollegium 
renterne heraf til: 

1. Rand. juris Hans Severin Fiirst kr. 2 000 for under 
et ophold i udlandet af 1 aar at studere fremmed ret, 
fornemlig handels- og procesret. 

2. Kand. juris Torvald Løchen kr. 2 000 for under 1 
aars ophold i Tyskland at studere statsøkonomi. 

Stipendierne tilstodes under den sedvanlige hetin- 
gelse med hensyn til afgivelse af reiseindberetning til det 
akademiske kollegium. 

Kand. juris Gustav Adolf Bruuns legat. 

Af dette legat tildelte det akademiske kollegium under 
21de mai 1885: 

Kand. real. Daniel Isaachsen kr. 2 000 til 1 aars 
ophold i udlandet for at fortsætte studiet af mathematik 
og fysik. 

Sedvanlig betingelse med hensyn til reiseindberetnings 
afgivelse. 

Adjunkt- stipen di er. 

Det akademiske kollegium har under 27de juni uddelt 
de til yngre videnskabsmænds fortsatte ophold ved univer- 
sitetet (de saakaldte adjunktstipendier) disponible midler^) 
for aaret Iste juli 1885 — 30te juni 1886 til: 

1. Kand. mag. dr. L. 6. Stenersen kr. 1 040 i klassisk 

filologi og archæologi. 

2. — real Elling Holst kr. 1 200 i mathematik. 



Kollegiet var veå en gare af 1 200 kr., der ønskedes anvendt til 
forøgelse af adjunkt-stipendiatemes antal for aaret 1885 — 86 sat 
istand til denne gang at uddele et stipendium ud over det sed- 
▼anlige antal. Det besluttedes, at den rækkefølge, hvori de nye 
stipendiater nævntes i kollegiets beslutning, ikke skulde have nogen 
betydning. 
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3. Eand. mag. dr. T. Nielsen kr. 1 040 i historie og geografi. 

4. — juris dr. Fr. Hagemp kr. 960 i lovkyndighed. 

5. — mag. dr. Alf Torp kr. 960 i sanskrit og sammen- 

lignende sprogvidenskab. 

6. — theol S. Odland kr. 960 i theologi. 

7. — filos. amanuensis S. S. Wleugel kr. 960 i kemi. 

8. — filos. O. S. Jensen kr. 960 i zoologi. 

9. — mag. Bastian Dahl kr. 960 i klassisk filologi. 

10. Dr. filos. H. Rensch kr. 960 i geologi. 

11. Eand. filos. Amanuensis Jac. G. Otto kr. 960 i fysio- 

logisk kemi og medicinsk fysik. 

Til samtlige stipendier kommer et aarligt tillæg af 
kr. 240. 

Et efter konst. professor R. Collett ledigt adjunkt- 
stipendium blev af kollegiet under Ilte april 1885 til- 
staaet forhenværende konservator Olaf Scheveland Jensen 
som stipendiat i zoologi for tidsrummet fra 1ste april til 
30te juni 1885. 

Efterat dr. Hagerup paa grund af sin konstitution 
som professor i lovkyndighed havde fratraadt adjunkt- 
stipendiet fra 1ste septb. 1885, blev dette fra nævnte dato 
at regne af kollegiet tildelt kand. med. Gustav Adolph 
Guldberg som adjunktstipendium i anatomi. 



Af legater til understøttelse af studerende, 
der dels er tillagt universitetet, dels enkelte skoler, og som 
i almindelighed uddeles hvert halvaar, er uddelt: 
I 1ste halvaar 1885 til 92 studerende . . kr. 10 524,70 
I 2det — — - 94 — . . - 10 811,90 

tilsammen . . kr. 21 335,60 



Af det til sygestipendier og til fattige stude- 
rendes begravelse paa universitetets budget bevilgede 
beløb er til 8 studenter uddelt tilsammen kr. 957. 
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7de kapitel. 

Almindelige universitetsanliggender. 

Universitetsprogrammer. 

Som program for 2 det semester 1884 var bebudet et 
hefte af Norges vextrige af professor dr. F. C. Schiibeler. 

Dette heftes udgivelse bluv forsinket. Derimod udkom 
som program for Iste semester 1885 hele Iste bind af 
nævnte verk under titel: „Norges vextrige, et bidrag til 
Nord-Europas natur- og kulturhistorie" af dr. F. C. Schubeler. 
Med illustrationer og 4 karter. 400 sider. 

Doctor-promotion. 

Den 14de april 1885 forsvarede kompagnikirurg og 
prosektor Josef Oscar Hennum sin for den medicinske 
doctorgrad forfattede afhandling: „Til belysning af cellernes 
former". 

Som ordinære opponenter fungerede professorerne 
Guldberg og Hj. Heiberg. 

Doctoranden blev af kollegiet kreeret som doctor medi- 
cinæ den 9de mai 1885. 

Den 16de mai forsvarede universitets-stipendiat, cand. 
juris Georg Francis Hagerup sin for den juridiske doctor* 
grad forfattede afhandling: „Om tradition som betingelse 
for overdragelse af eiendomsret til løsøre". 

Som ordinære opponenter fungerede professorerne dr. 
Getz og dr. Ingstad. 

Doctoranden blev af kollegiet under 21de mai næstefter 
kreeret som doctor juris. 

Den 13de juni forsvarede cand. med. Lyder Borthen 
sin for den medicinske doctorgrad forfattede afhandling: 
„Synsindtrykkene, specielt med hensyn til farvesansen, 
forklaret ved molekularbevægelsen". 

Som ordinære opponenter fungerede dr. med. Hj. 
Schiøtz og professor dr. med. J. Worm-Miiller. 
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Doctoranden blev af kollegiet under 27de juni kreeret 
som doctor medicinæ. 

Heitideligheder. 

Foruden universitetets almindelige immatrikulationsfestf 
der afholdtes paa universitetets stiftelsesdag den 2den 
september, afholdt universitetet den 3die december en fest 
til minde om Ludvig Holbergs 200 aars fødselsdag. Pro- 
fessor J. E. Sars holdt festtalen, efter at en af professor 
Dietrichson forfattet kantate, hvortil hr. Ole Olsen havde 
componeret musik, var bleven afsungen. 

Exearsioner med de studerende. 

. Efterat den tidligere bevilgning kr. 1 200 af storthinget 
var bleven forhøiet til kr. 1 600, blev denne sum af kolle- 
giet fordelt paa følgende maade: 

1. Professor Kjerulf kr. 400 

2. — Schiibeler og Blytt tilsammen . . - 400 

3. — Miinster - 200 

4. — Waage - 150 

5. Stipendiat Helland som lærer i bergbygning - 300 

6. — Collett som konst. lærer i zoologi - 150 

Kr. 1 600 



8de kapitel. 
Om universitetets økonomitlie forfatning. 

Til oplysning herom meddeles følgende oversigt over 
universitetets indtægter og udgifter i aaret 1884 — 85. 
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A. W. Brøggers bogtrykkeri. 



Universitets- og sicoie-annaier. 

Ny række. 
Udgivet efter foranstaltning af 

kirke- og anderrlsiiings-clepartemeiitet. 




Examen artimn 18S5. 

I. Undervisnings-inspektionens Indberetning, 

Undervisnings-inspektionen giver sig herved den ære 
til det kgl. departement at indsende den i reglementets 
§ 24 paabudte indberetning om den i 1885 afholdte og 
f^rst i slutningen af december s. a. afsluttede examen artium* 

Til bestemmelse af opgaverne ved den skriftlige ex- 
amen troede man, væsentlig af økonomiske hensyn, at kunne 
indskrænke sig til at tilkalde de her i byen boende cen- 
sorer, idet man dog ved en skriftlig henvendelse til de 
udenbyes boende ogsaa gav dem anledning til at indsende 
forslag til opgaver. 

Faa grund af kandidaternes antal var ogsaa ved denne 
examen censurkomiteen delt i parallele grupper, — for 
modersmaalet og mathematik i 3, for latin i 2. 

Som censorer fungerede følgende af kirke-departementet 
opnævnte mænd: J> 

I modersmaal: 

1. Rektor J. Ording, overlærer N. Th. Wallem, skolebe- 
styrer M. Gjør. 

2. Skolebestyrer dr. G. Fasting, rektor M. Nygaard, skole- 
bestyrer O. Anderssen« 

3. Inspektør Alb. Brock, adj. E. Lassen, cand. mag. Jak. 
Norby. 
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I latinsk oversættelse : 

1. Rektor E. Schreiner, rektor 6. Hartmaun, skolebestyrer 
J. Johanssen. 

2. Overlærer H. W. Ottesen, skolebestyrer S. Hofgaard, 
cand. philos. Braenech. 

I engelsk stil: 
Overlærer K. Sommerfelt, adj. H. Wesenberg, cand. 
mag. E. Brekke. 

I mathematiske opgaver: 

1. Prof. dr. C. M. Galdberg, overlærer T. Lunde, cand» 
real. Th. Feamley. 

2. Universitets-stipendiat dr. E. Holst, overlærer P. Sylow^ 
inspektør A. Nærup. 

I fysik: 

Overlærer K. Getz, adj. J. Friis, amanuensis S. Henrichsen. 

Man vedlægger exemplarer in duplo af de yed deD 
ordinære examen givne skriftlige opgaver; ligesaa vedlæg* 
ges et exemplar af de ved de skriftlige kontinuations- 
examina givne opgaver i modersmaal, latin, mathematik ved 
latin- og ved real-examen samt i fysik. 

Den skriftlige examen begyndte onsdag den 20de mai 
og fortsattes, med afbrydelse ved den mellemkommende 
pinseferie, til og med torsdag den 28de mai. Censorerne 
afsluttede sin virksomhed i et fællesmøde den 23de juni. 

Examens udfald for deres vedkommende, der har 
bestaaet, vil erfares af hoslagte artiumstabel. 

For de forskjellige examener, tiden for deres begyn- 
delse og afslutning, examinandernes antal, sygdomsforfald, 
i det hele taget for alt, hvad der i statistisk henseende 
kan være at bemerke, er der gjort rede i sekretærens 
under 1ste februar d. a. til inspektionen afgivne af 7 bilag 
ledsagede indberetning, som man giver sig den ære hos- 
lagt at oversende. 

Tabel 4 blandt de sekretærens beretning vedlagte 
bilag viser, at flere kandidater ogsaa ved sidste examen 
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paa grund af sygdomsforfald har faaet udsættelse med 
examen i enkelte fag. 42 kandidater har ved 182 exa- 
minationer anmeldt sig syge; af disse 42 var kun 9 skole- 
elever, de 33 privatister. Som allerede iQor udtalt nærer 
inspektionen den overbevisning, at der er mange, som 
melder sig syge kun for at vinde udsættelse med examen 
og tid til yderligere forberedelse. I de fleste tilfælde 
erklærer ogsaa den af inspektionen antagne læge, at han 
ikke med nogen bestemthed kan udtale sig om sygdommen. 
For om muligt for en del at hindre denne misbrug vil 
inspektionen i det nu under revision værende reglement 
for examen artium tillade sig at foreslaa, at de sygmeldtes 
ret til at kontinuere ophører ved september maaneds udgang. 

I anledning af den for departementet bekjendte ved 
en offentlig skole indtrufne fuskehistorie, som havde til- 
følge, at 3 kandidater blev afviste fra examen, vil inspek- 
tionen i det nævnte reviderede udkast foreslaa, at skolemb 
skal sørge for, at der antages et tilstrækkeligt antal 
tilsynsmænd, ligesom at der paasees, at examinanderne 
under udarbeidelsen af besvarelserne sidder i en betryggende 
afstand fra hverandre. 

Undervisnings-inspektionens medlemmer har forrettet 
som censorer ved de af det kgl. departement opgivne 
skoler og paa de af det bestemte dage. Deres angaaende 
censuren afgivne indberetninger vedlægges. Det bemerkes, 
at der af medundertegnede prof. Joh. Storm ingen beret- 
ning er afgivet, idet han i det væsentlige henholder sig til 
sine udtalelser ifjor. 

Fra censorerne i de skriftlige fag undtagen i fysik er 
der ligesaa afgivet indberetninger, hvilke vedlægges. 

Eristiania i undervisnings-inspektionen, d. 4de febr. 1886. 

Carl Muller. Joh. Storm. O. E. Schiøte. 
J. Weisse. C. W. Ludv. Horn. 



L 
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n. Examensopgaver ved hovedexamen i mai. 
I modersmaalet. 

Iste opgave. Hvilke betragtnlDger kan afholde os 
fra at udvandre til et fremmed land, selv om det kan ske 
med udsigt til timelig fordel? 

2den opgave. Giv en fremstilling af de ydre og indre 
forhold, under hvilke Norge i 1814 gjenvandt sin selv- 
stændighed. 

Latinsk oversættelse. 

Priusquam consules in provincias proficiscerentur, le- 
gationes transmarinas in senatum introduxerunt ; nec unquam 
ante tantum regionis ejus hominum Romae fuerat. Nam 
ex quo fama per gentes, quae Macedoniam accolunt, vul- 
gata est, crimina querimoniasque de Philippo non neg- 
ligenter ab Romanis audiri, multis operae pretium fuisse 
queri, pro se quaeque civitates gentesqué Romam ad spem 
levandae injuriae venerunt. Quum disceptatio in senatu 
inter Demetrium, Philippi filium, quem pater ad satisfa- 
ciendum senatni miserat, et legatos civitatum esset, turba 
querelarum confusns adolescens repente conticuit. Nihil 
se satis liquide discere ab eo senatus quum cerneret posse, 
modestia ejus motus, quae probata etiam antea, quum ob- 
ses Romae esset, omnibus fuerat, quaeri jussit ab eo, ec- 
quid de his rebus scriptum a patre accepisset. Quum re- 
spondisset accepisse se, nihil prius nec potius visum est, 
quam regis ipsins de singulis responsa accipere. Itaque 
librum extemplo poposcerunt, deinde ut ipse recitaret per- 
miserunt. Erant autem de singulis rebus in breve coactae 
causae: Alia fecisse se secundum decreta legatorum Ro- 
manorum, alia non per se stetisse quominus faceret, sed 
per eos ipsos, qui accusarent. Interposuerat et querelas 
de iniquitate decretorum. — Alia excusanti juveni, alia 
recipienti futura ita, ut maxime vellet senatus, responder! 
placuit, nihil patrem ejus neque rectius nec magis ex 
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voluntate senatus fecisse, quam quod, atcnnque ea geeta 
essent, per Demetrinm filium satisfieri voluisset Romanis. 
Multa et dissimulare et oblivisci et pati praeterita senatum 
posse et credere etiam, Demetrio credendum esse: obsidem 
enim se animnm ejus habere, etsi corpns patri reddiderit, 
et scire amicum enm populo RomaDO esse, honorisque ejus 
causa missuros io Macedoniam legatos. Yelie etiam, sen- 
tire Philippum, integra omnia sibi cum populo Romano 
Demetrii fi]ii beneficio esse. Haec, quae augendae ampli- 
tudinis ejus causa facta erant, eztemplo in invidiam, moz 
etiam in pemiciem adolescenti verterunt. 

Engelsk stil. 

George Whitefield. 

George Whitefield tilbragte sine barneaar i byen 
Gloucester, hvor hans moder holdt vertshus; faderen 
var død tidlig, og det gik daarlig med forretningen, saa 
enken en tid havde maattet sætte sønnen til at opvarte 
gjesterne. Det var en vild, uregjerlig gut, som vekselvis 
forargede naboerne ved sine onskabsfulde skøierstreger 
og skræmte dem ved besynderlige udbrud af religiøs iver. 
Han stjal penge fra moderen for at forære dem til de 
fattige. Han læste flittig i bibelen, hvilket dog ikke 
hindrede ham fra at spille kort og læse romaner til langt 
paa nat. Han erklærede det tidlig for sin agt engang at 
prædik^ evangeliet, men samtidig stod hane hu til at blive 
skuespiller. Paa skolen skrev han theater stykker og op- 
traadte selv i en kvindelig rolle. Eftersom han blev ældre^ 
antog hans religion en mørk, selvfornegtende karakter: 
han spiste altid den sletteste kost, fastede regelmæssig to 
gange om ugen og gik med lappede klæder og skidne 
sko; han blev overtroisk, og de frygteligste syner viste 
sig for hans af bøn og faste ophidsede fantasi. 

I aaret 1779 holdt han sin første prædiken paa aaben 
mark. Som folketaler er han uovertruffen; hvad enten 



38 

han talte til den uvidende pøbel eller til hovedstadens 
forfinede cirkler, havde han en magt over sine tilhørere, 
hvortil man endnu aldrig har seet noget sidestykke. Dette 
skyldtes for en stor del hans merkelige herredømme ov«r 
sproget, men fremfor alt hans begeistring, der rev alt 
med sig. Om ham kunde det med sandhed siges, at han 
talte „som en døende til en døende/ Undertiden kvaltea 
hans stemme af graad; da stampede han voldsomt i præ- 
dikestolens gulv, hver nerve var spændt, og hele han« 
skikkelse skalv af bevægelse. „I gjør nar af mig^, raabte 
han, „fordi jeg fælder taarer! Men hvor kan jeg vel 
andet, naar jeg ser de fleste af eder paa undergangens 
rand uden tanke paa at redde eders udødelige sjæl!'' 

Opgaver i mathematik ved latinartium. 
L 



At bringe det dobbelte irrationale udtryk K 6 + 2 |/^ 5 
til formen y X -\- y y, hvor X og y er rationale tal, 
samt bevise den hjælpesætning, som derved kommer til 
anvendelse. 

II. 

I en regulær pyramide, hvis grundflade er et ligesidet 
triangel, er ethvert af sidefladens triangler lig ^/s af grund- 
fladen. Hvor stor er bøiningsvinkelen mellem grundfladen 
og et af sidefladens planer? 

III. 

I et triangel, hvis sider er a = 2,4654 m., b = 6,5242 
m., C = 5,3146 m., er vinkelen B halveret. Beregn 
længden af halveringslinien fra vinkelens toppunkt til den 
modstaaende side. 

Opgaver i mathematik ved realartiam. 
I. 
Giv en fremstilling af, hvorledes man ved hjælp af 
kjedebrøk kan løse en ubestemt ligning af 1ste grad med 
to ubekjendte, naar disse skal være hele tal. 
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Ex.: Find de positive hele tal, der tilfreddstiller 
ligningen: 5a: + 7y = 31. 

IL 

I et triangel er givet fladeindholdet {F), den ene side 
(c) og den indskrevne cirkels radius (r). Find de to andre 
sider a og fe. Anvend den fundne formel for -F=12m*, 
O = 5 m. og r = 1,5 m. 

III. 

Find det geometriske sted for toppunktet af en konstant 
vinkel a, naar dens ene hen altid gaar gjennem det faste 
punkt Xiyij dens andet altid gjennem det faste punkt ^Tsya- 

Konstruer den fundne kurve, naar a=:71^ 33.9^ 
^1 yi == (0,3) og X2 2/2 = (3,0). 

Opgave i fysik. 

Giv en udvikling af lovene for lysets reflektion og 
billeddannelsen ved kugleformede speil. 

Ex.: Et konkavt speil af 10 meters radius er stillet 
saaledes, at dets optiske axe er rettet mod maanen. Under 
hvilken synsvinkel vil maanen s hillede sees, naar den 
tydelige synsvidde regnes lig 25 centimeter? Maanen sees 
med det hlotte øie under en synsvinkel af 31 minutter. 



m. Opgaver ved kontinuatiODS-examen. 
1 modersmaalet. 

De vigtigste aarsager til det gamle Romerriges forfald. 

Latinsk oversættelse. 

Af en tale, Gioero som koDsol holdt mod en agerlov foreslaaet af 
almuetribunen P. Serviliiis Bullas. 

Ut initio mihi designato consuli nuntiahatur legem 
agrariam trihunos piehis designatos conscrihere, cupieham, 
quid cogitarent, cognoscere; etenim arhitrahar, quoniam 
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eodem aniio gerendi nobis essent magistratus, esse aliquam 
oportere inter nos reipublicae bene administrandae societatem. 
Sed quum familiariter me in eorum sermonem insinaarem^ 
celabar, excludebar, et quum osten derem, si lex atilis plebi 
Bomanae mihi videretur, anctorem me alque adjutorem 
futurum, tamen aspernabantur hane liberatitatem meam. 
Negabant me adduci posse, ut ullam largitionem probarem* 
Finem feci offerendi mei, ne forte mea sedulitas aut 
insidiosa aut impudens videretur. 

Aliquando tandem lex in publicum proponitur; con- 
currunt jussu meo plures uno tempore librarii; descriptam 
ad me legem afferunt. Omni hoc vobis ratione con£rmare 
possum, Quirites, hoc animo me ad legendam cognoscen- 
damque venisse, ut si eam vobis accomodatam atque utilem 
esse intellegerem, auctor ejus atque adjutor essem. Non 
enim natura neque studio neque odio penitus insito helium 
nescio quod håbet susceptum consulatus cum tribunatu, 
qnia persaepe seditiosis atque improbis tribunis piebis boni 
et fortes consules obstiterunt, et quia vis tribunicia nonnun- 
quam libidini restitit consulari ; non potestatum dissimilitudo 
sed animorum disjunctio dissensionem facit. Itaque hoc 
animo legem sumpsi in manus, ut eam cuperem esse aptam 
vestris commodis et ejusmodi, quam coasul re, non oratione 
popularis et honeste et libenter posset defendere. Atqui 
sic confirmo, Quirites, hac lege agraria, pulchra et populari, 
dari vobus nihil, condonari certis hominibus omnia, ostentari 
vobis agroS) eripi etiam libertatem, privatorum pecunias 
augeri, publicas exhauriri. Quae quum exposuero, si falsa 
vobis videbuntur esse, sequar auctoritatem vestram, mutabo 
meam sententiam; sin insidias fieri libertati vestrae simula- 
tione largitionis intellegetis, nolite dubitare plurimo sudore 
et sanguine majorum vestrorum partam vobisque traditam 
libertatem con sule adjutore defendere. 
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Opgave i mathematik ved latinartiiuii. 
I. 

Find grundtallet i det logarithmesystem, for hvilket 



logarithmen til 1,8866 er lig ^ sin 45 ^ 

n. 

£n retafkortet pyramide er halvdelen saa stor som 
et prisme med samme grundflade og høide. Find forholdet 
mellem pyramidens grundflade og topflade. 

III. 

I et triangel ABQ er siden C = 14,021 m., vinkelen 
-1=30^44' og vinkelen 5 = 71^33'. Find den linje, 
der forbinder hjørnet G med midtpunktet af siden C. 

Opgave i mathematik ved realartiam. 

I. 

Af en cirkel er ved en korde af længde 1 afskaaret 
et segment med høide V2 (V^ 2 — 1). Find cirkelens radios 
og segmentets fladeindhold. 

Ved cirkelsegmentets høide forstaaes den indenfor 
segmentet liggende del af radien, lodret paa korden. 

II. 

I en kugle er indskrevet en ret kegle, hvis høide er 
lig det største stykke af kuglens høidelte diameter. Find 
forholdet mellem keglens sideflade og den kalot, som 
keglens grundflade afskjærer af kuglefladen. 

III. 

Bestem det geometriske sted for de punkter, som har 
ligestor afstand fra den rette linje a?s=:m og fra cirkelen 
(y — a)2+ (a; — &)2 = r2. Den fundne ligning reduceres 
til den simpleste form. 

Opgave i' fysik. 

Angiv lovene for lysets brydning og anvend disse paa 
lysets gang igjennem et prisme. 
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Ex.: Beregn den mindste afbøining, lyset kan faa 
veå gjennemgang gjennem et prisme, hvis brydende vinkel 
er lig 58^35', naar det relative brydningsforhold mellem 
den omgivende luft og prismets substans er lig 1,5296. 
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IV. Undervisnings-inspektionens og censorernes bemericninger 
om de enicelte prøver. 

1. Den skriftlige prøve, 
a. Modersmaalet. 

Bemerkninger af rektor Ording, overlærer Wallem og 
skolebestyrer M. Gjør: 
I vor gruppe af censurkomiteen for udarbeidelser i 
modersmaalet faldt karaktererne som følger: 7 toere, 86 
treere, hvoraf tre karakterer kun gjaldt den ene — den 
første — opgave, 59 firere, 14 fem'ere. Medens massen 
af karaktererne saaledes falder paa 3 og for saa vidt et 
normalt forhold maa siges at være tilstede, er dog paa 
den anden side antallet af karaktererne 4 og 5 betydeligt 
nok til at vække opmerksomhed. Under den sterke 
tilstrømning af examinander, som navnlig de to sidste aars 
examen artium har havt at opvise, er det af let forklar- 
lige grunde heller ikke andet at vente, end at præsta- 
tionerne i et fag som det her gj ældende, for endel kandi* 
daters vedkommende, vil lade adskilligt tilbage at ønske. 
Det tør vistnok siges, at for deres vedkommende, som har 
gjennemgaaet en regelmæssig og — vel at merke — 
fuldstændig afsluttet skolegang, vil besvarelserne i regeleu 
findes at være tilfredsstillende, ialfald ret tilfredsstillende 
— de rigtig gode arbeiders tal er forholdsvis ringe — ; 
men ved siden deraf er der altfor mange arbeider, hvor 
ufærdigheden og halvdannelsen kommer paatagelig tilsyne, 
og hvor man faar det bestemte indtryk, at der alene er 
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arbeidet med kundskab 8 stoffets rent mekaniske tilegnelse, 
uden at dette har faaettid til at afsætte sin frugt for den 
• almindelige dannelse eller — hvad der i dette tilfælde 
er det samme — for den almindelige evne til ordnet 
tænkning og den dermed sammenhængende evne til at 
forme tanken i et rent og korrekt sprogligt udtryk. 

Naar vi nærmest holder os til den første — den 
ræsonnerende — opgave, saa hører det allerede til sjel- 
-denhederne at finde en let og naturlig overgang fra ind- 
ledning til thema, hvad der dog ved den foreliggende 
•opgave ikke skulde synes at være nogen vanskelighed. 
Udgangspunktet er nemlig gjerne mindre heldig valgt: det 
•er enten hentet for langt fra, som naar der tales om 
folkenes vandringer paa jorden i det hele — Babels taarn 
— fønikerne — folkevandringerne i middelalderen drages 
ind med — eller det er for snevert, idet tanken fra først 
af og vedblivende kun fæstes ved vort fædreland. Uden 
nogen forud lagt disposition bevæger saa saadanne besva- 
relser sig frem ad ideassociationernes bugtede vei, sling- 
rende fra og til emnet — en naturlig følge deraf, at 
tanken ikke er tugtet og disciplineret nok til at følge en 
streng tankeudvikling, men tumler sig ganske frit og ugenert, 
trodsende den formelle logiks simpleste love. Besvarelserne 
er formløse og uden al holdning — ogsaa en mangelfuld 
interpunktion bidrager oftere til det sidste — kort det 
hele røber en betænkelig mangel paa formalistisk dannelse. 
Og vender vi os fra afhandlingens anlæg og indre bygning 
til sprogbehandlingen, sprogformen — hvorunder vi har 
begge opgaver for øie og ikke mindst den bundne, hvor 
stoffet ligger rede — , saa er det dermed i almindelighed 
saare mislig bevendt. Og det kan jo heller ikke ander- 
ledes være; thi hvorledes skulde den, der er ukjendt med 
den formelle tænknings elementære love, kunne haandtere 
flprogets former, der er dannede ud af disse love; det 
ædleste og bedste materiale maa blive misbrugt og ud- 
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skjemt under saa uøvede, for ikke at sige plumpe hænder. 
Vi kommer her til i det væsentlige at gjentage ankerne 
fra forrige aars indberetning; men dette punkt er af saa- 
dan vigtighed, at vi tror det atter bør fremholdes og be- 
lyses ved nærmere paavisninger. Der har vi da først de 
selvgjorte ord og orddannelser, so'm sproget ikke vil kjen- 
des ved: forbitring; sammentræfninger; folkekundskaber; 
fremnaaen til maalet; fremrandt; livsunderholdning, (for 
livsophold), eier (for: eiendele, gjenstande); imidlertidige, 
uf ædrelandskj ærlige; fædrelandsfiendsk; fædrelandsk be- 
geistring, napoleonsvenlige følelser m. m. m. 

Derefter maa nævnes urigtige konstruktioner og for- 
bindelser, feilagtig brug af præpositioner eller udeladelse 
af samme: ubekymret af livet udenfra; skildsmisse (sic) 
med; de paa reisen forbundne farer; forhadt paa hans 
herredømme; sange og sagn paa dialekter af det gamle 
sprog; formene en i at gjøre; opmuntre ham at følge; 
beslutte sig af al magt at gjøre; vanslægte fædrene; tu- 
sinder mennesker; afhængighed til, udsigter om; i anled- 
ning denne nationalfølelse m. m. m. 

Fremdeles forvirrede og sammenblandede udtryk : søgt 
sig om efter hjælp; lader sig komme for dagen; der er 
sine vanskeligheder ; ingen er vel ikke saa fædrelandsfiendsk ; 
at udraabe sig som konge; staa som exempel paa; den 
aandelige lykke ; legede sig som barn ; være stop ; nationa- 
litetsaand; nationalitet for: nationalfølelse; statsmagterne 
for: stormagterne; fra 1814 kan vel ogsaa den i lang tid 
med Danmark herskende felleslitterathurs (sic) brud an- 
se es for afgjort. 

Foruden de her nævnte exempler, der tør være til- 
strækkelige til at vise, hvilken usikkerhed der raader med 
hensyn til den almindelige sprogbrug, skal vi endnu pege 
paa et punkt, hvor det maaske mer end ved noget andet 
viser sig, i hvilken grad det tillige skorter kandidaterne 
paa en renset smag og tilstrækkelig udviklet sprogsans, vi 
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mener anveadelsen af det billedlige, det overførte udtryk. 
Der er ikke mange, som ikkie snubler over et eller andet 
saadant udtryk. Med tilbørligt bensyn til de fordringer, 
som man i saa maade kan stille til en skolediscipel, selv 
om ban staar ved afslutningen af sin skolegang, saa roaa 
det dog siges, at her i almindelighad kommer en altfor 
stor ubebjælpelighed, altfor stor mangel paa kultiveret 
smag tilsyne. Den skrivende viser ikke sprogtakt eller 
sprogfølelse nok til at skjelne imellem det ædle og det 
uædle — ofte rent platte og vulgære udtryk. £zempler 
turde her være mindre nødvendige, da saadanne er vel- 
kjendte for enhver lærer i modersmaalet. Vi taler beller 
ikke her om arbeider, som fra først til sidst er en eneste 
forsyndelse imod den gode smag og den sunde sans; de 
maa dog siges at danne undtagelser. Men det er det vi mener, 
at naar udtryk som følgende: af hans bryst dufter begei- 
stringen; rosenbestrøet afgrund; rødme ligetil issen; dale 
ned fra sin lykkes stige; rive en livsopfatning omkuld; 
arbeide sig svedt, gaa studerveien; Norge trængte til en 
god kammerat, og denne kammerat blev Danmark; da kom 
Sverige seilende for fulde seil og tog Norge paa slæbetoug; 
hvor guldet voxer som poteter; Ejøbenhavn var kilden til 
al lærdom; opvoxet under vort lands beskyttende og næ- 
rende kraft; frodig handel; kjærnefulde embedsmænd; der 
slog kræfter i dem; staa paa egen haand; antaget det 
norske rigsraad, tiltraadte sin frihed; gunstige for dan- 
nelsen af landets selvstændighed; firmaet Danmark — Norge; 
plads oftere for: stilling; røre, (røren) for: sterk bevæ- 
gelse — naar saadanne og lignende feil findes saa hyppig 
og almindelig, som tilfældet er i dette aars og vi tilføier, 
de senere aars examensarbeider, saa er der stort opfor- 
dring til at have øiet aabent for denne side af sprogbe- 
handlingen og for hvad der under og gjennem læsningen 
navnlig af vore digtere kan gjøres for at vække og 
flkjærpe den sproglige sans samt rense og dyrke smagen. 
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Vi kan i denne forbindelse heller ikke undlade at nævne 
de halvkulturens merker, som møder os i manierede ud- 
tryk og det ofte i bedre arbeider, som: afsløringen af 
den norske bonde (sagt med hensyn paa bondenovellen i 
vor nyere litteratur), stikord tildels af ferskeste slags, 
saasom: selvstændighedens æresfølelse, en forceret brug af 
citater, hvorunder det ofte gaar i lystig ring: Bjørnson — 
Munck (sic) — Horats (Lucan) — Per Gynt, brugen aldelea 
i utrængsmaal af fremmede ord, som tilmed (for enkelte 
saadanne ords vedkommende, selv i bedre arbeider) er 
urigtig skrevne ; inteligent. alieret, aliance; symphatisere 
(sic); orginal; litterathur, litherær (ikke ganske sjeldent) 
— eller nogle gange er misforstaaede: konventionen sam- 
ledes til Moss; hos en endog: konventet paa Moss. Et 
dobbelt uheldigt indtryk gjør saadanne pletter, naar de 
kommer i følge med en flot og feiende fremstillingsmaade 
og en sprogtone, som umiskj endelig viser, at forfatteren 
tror sig at være fuldstændig ovenpaa. 

Med flere af de her paapegede uheldige foreteelser 
for øie tror vi det er en saare betimelig bestemmelse, som 
er paabudt i det trykte departements cirkulære af Ilte 
marts 1885, hvorefter det statariske pensum i forfatter- 
læsning bliver at vælge af litteraturen før 1860. Vi tror 
nemlig, at de mangler og udvexter, hvorved der i det 
forangaaende er dvælet — ialfald til den ene side, der er 
ganske vist ogsaa andre medvirkende faktorer — ikke er 
uden indre sammenhæng med dette, hvorover der fra et 
andet hold er anket (cfr. nævnte departementscirkulære 
p. 5), at en stor del (af examin ånderne) havde lagt op 
verker af den nyeste litteratur, der var lidet skikkede til 
en frugtbar statarisk læsning, og som syntes mere flygtig 
gjennemlæste til underholdning end gjorte til gjenstand 
for noget indtrængende studium, hvortil flere ogsaa maatte 
siges at være mindre passende — — " 

Vi kan ikke tilbageholde den bemerkning, at der efter 
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vort Bkjøn ved valget af stof til statarisk læsning i regelen 
helst bør søges tilbage til de epokegj ørende, monumentale 
verker i vor litteratur, som tilhører afsluttede litteratur- 
perioder, og som ved en ren, harmonisk form er stemplede 
som klassiske; vi tror, at der ved en indgaaende og om- 
hyggelig behandling af saadanne digterverker, baade efter 
deres indhold og form, sproglige form, i nogen maade 
svarende til den tydning og sproglige behandling, der 
bliver klassikerne i de gamle sprog tildel, hvorunder tanken 
lades uanfegtet af fremmedartede og uklare forestillinger, 
vil kunne udrettes adskillig mere end nu synes at være 
tilfældet til baade for den sproglige sans, den gode smag 
og almen, human dannelse. 

Hvad speqielt de historiske besvarelser angaar, saa 
giver de anledning til nogle bemerkninger. Som det rar 
at vente ved en opgave som den foreliggende, skortede det 
her ikke paa stof, snarere paa den fornødne begrænsnings 
idet der gjerne dvæledes formeget i det brede ved skil- 
dringen af de tidligere historiske tilstande i vort land, 
ligefra dettes ældste tid. De allerfleste viste imidlertid, 
at de med flid og omhu havde tilegnet sig den historiske 
lærebogs stof med dens „tilbageblik", viste et ret om* 
fattende kjendskab til Norges historie i det hele. Men 
hvad vi her navnlig vilde fæste opmerksomheden ved, 
er den maade, hvorpaa det litteratur-historiske stof, 
som opgaven gav anledning til at tage med under 
behandlingen, er blevet benyttet. Maa det end siges, 
at ikke faa viste en forstandig tilegnelse af dette stof og med 
skjønsomhed forstod at anvende det til fuldstændiggj øreise af 
den historiske skildring, saa kan det paa den anden side 
heller ikke negtes, at det i denne retning øgede stof for 
manges vedkommende paa grund af manglende evne til at 
orientere sig kun syntes at have bidraget til end mere at 
forøge uklarheden og konfusionen. Anakronismer og feil- 
tagelser af ganske væsentlig art var -her altfor almindelige. 
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Vi maa heri ee et ganske tydeligf vidnesbyrd om, at det 
kun lidet baader at øge kundskab s stoffet, naar forudsæt- 
ningerne mangler for en frugtbar tilegnelse af samme, lige- 
som vi ogsaa heri maa se et fingerpeg om, at det ved 
denne læregjenstand, som nu efter indførelsen af den 
mundtlige prøve i modersmaalet ved ezamen artium har 
faaet en mere fremtrædende plads end tidligere, gjælder 
at bruge maadehold og forstandig økonomi i meddelelsen 
af stoffet. 

Med hensyn til arbeidernes udførelse var der maaske 
iaar at spore et mon af fremgang til det bedre, saa at de 
sproglige inkurier og skjødesløshedsfeil i det hele ikke 
var fuldt saa mange; men i alt væsentligt gjælder dog 
fremdeles ankerne fra forrige aars indberetning. Retskriv- 
ningen røbede for altfor manges vedkommende stor usik- 
kerhed eller forvirring og uvidenhed: fridt, svendsk; dor- 
ligt, vognede; gjevnligt, hveme; forædderi; iøinefaldene, 
fartøiene, avisene; hjemvehen. Her maa ogsaa nævnes 
skrivemaaden i navne, personnavne og geografiske navne: 
Louvise, Rouseau, Tulin, Nils Juul, Nordal Bruun ; Frangrig 
o. m. fl. Fremmedordenes skrivemaade har vi ovenfor 
berørt. Ogsaa interpunktionen var ikke sjelden mangel- 
fuld, ikke blot saaledes, at skilletegn manglede, men ogsaa 
saaledes, at deres feilagtige anvendelse røbede manglende 
syntaktisk indsigt. (Forts.) 

Universitets- og skole-annaler, 

ny række, 

der udgives efter offentlig foranstaltning, vil udkomme med 
ca. 20 sextensidige nummere aarlig til en pris af kr. 4.00, 
heri iberegnet porto og ombringelse, og kan bestilles ved 
alle postexpeditioner i Norge, Sverige og Danmark, samt 
i expeditionen i A. W. Brøggers bogtrykkeri^ Karl 
Johans gade 12, Eristiania. 

A. Wm Brøggers bogtrykkeri. 



Universitets- og sicoie-annaler. 

Ny række. 
Udgivet efter foranstaltning af 

kirke- og underrlsiiiiigs-departeineiitet. 




Examen artinm 1885, 
(Forts.) 

For disse to punkters — retskrivningens og inter- 
punktionens — vedkommende maa vi sterkt fremholde, at 
det gj ælder at holde fordringerne til middelskolens afgangs- 
examen oppe, saaledes at bedømmelsen her ikke er for 
lemfældig. Vi finder — med dette aars examensarbeider 
for øie — at det fremdeles har sin anvendelse, hvad der 
•er sagt i det nævnte trykte departementscirkulære, at 
^ sprogbehandlingen i udarbeidelserne i modersmaalet tyder 
paa mangler ved den mere elementære undervisning og 
indeholder derfor en opfordring for skolerne til at over- 
veie, om bedømmelsen ved middelskolens afgangsexamen i 
dette punkt har været i overensstemmelse med lovens for^ 
dringer; allerede ved udgangen af middelskolen bør der 
nemlig kunne kræves sikkerhed i retskrivningen og i spro- 
gets formlære/ 

Bemerkninger af dr. G. Fasting og rektor M. Nygaard: 
Retskrivningen i de af os tilstillede besvarelser 
var i det bele taget god; selv arbeider, der iøvrigt stod 
temmelig lavt, kunde være saa godt som feilfrie i henseende 
til retskrivning. Der synes saaledes at være gjort et 
fremskridt i dette punkt siden iQor. 
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Grammatikalske fe il af den slags, som nævne? 
i undervisningsinspektionens indberetning fra ifjor, var 
ogsaa iaar hyppige. Navnlig viste besvarelserne fremdeles 
en beklagelig usikkerhed i brugen af pronomener. Del& 
brugtes feilagtige pronomener, dels pronomener (eller pro- 
nominale adverbier) uden bestemt relation. 

Af andre sprogfeil var der ogsaa ret mange. Der 
brugtes feilagtige udtryk; f. ex. folkene for folk, mod- 
sætte for modsætte sig, modtage Napoleon i be- 
tydningen: kjæmpe mod Napoleon o. 1. Navnlig brug- 
tes præpositionerne ofte paa en gal maade; f. ex.: i st eden- 
for vi burde, foraarsagede sorg for dem, pligt 
til forældrene, bevidsthed af, det er skam til at. 
sige det o. s. v. 

Stil og udtryksmaade i det hele taget var ofte 
uheldig, og de arbeider, som i denne henseende var vir- 
kelig tilfredsstillende, var, som ogsaa kan vides af de 
givne karakterer, ikke mange. Som en synderlighed kaa 
anmerkes, at det eiendommelige udtryk „en ligestillet for- 
ening" forekom i en række af besvarelser. Paa samme 
maade forekom ogsaa en længere tirade om fædrelands- 
kjærligheden, i en række arbeider, saa godt som med de 
samme ord. 

I henseende til tanke rigtigheden var der oftere 
mangler, dels saadanne, som laa i en feilagtig udtryksmaade, 
dels saadanne, som hang sammen med en uklar opfatning 
af emnet eller planløshed i udarbeidelsen. Det skulde 
formentlig ogsaa være ganske heldigt, om kandidaterne 
vilde inddele sine arbeider i afsnit (ved ny linje), hvad 
der ikke alene letter læsningen, men formentlig ogsaa 
hører med til god fremstilling. 

Indholdet var i besvarelserne af den første op- 
gave for flere arbeiders vedkommende ret tilfredsstillende, 
men for de flestes vedkommende tarveligt. Hvad der imid- 
lertid navnlig var mindre tiltalende og tildels endog ligefren^ 
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ubehageligt i beBvarelserne af den første opgave, var en 
vis overspæDdt og usand opfatning af emnet, af pligterne 
mod fædrelandet og udvandringens forkasteligbed. Maaske 
fristedes kandidaterne til en saadan opfatning af opgaven 
selv, som den forelaa, idet kandidaterne der ligesom op- 
fordres til at se bort fra det økonomiske som noget under- 
ordnet, medens det i virkeligheden spiller en hovedrolle 
ved spørgsmaalet om udvandring. Hvis opgaven t. ex. 
havde lydt: „hvad taler for og imod udvandring?" e. 1., 
kunde maaske besvarelserne være blevne simplere, fornuf- 
tigere og sandere. Det turde ogsaa være, at opgaven, 
hvis den skal behandles med dybde, er for svær for arti- 
anere; men af samme grund giver den netop anledning til over- 
fladisk overspændthed. I det hele taget turde besvarelserne 
af denne opgave indeholde et vink om ønskeligheden af, 
at det, som gives de unge mennesker til skriftlig behandling, 
af dem kan behandles med fuld vederheftighed og personlig 
sandhed. Indholdet i besvarelserne af den anden op- 
gave var i det hele taget ganske tilfredsstillende. I enkelte 
arbeider var indholdet vistnok temmelig maadeligt, og i 
andre kunde der forekomme enkelte mere eller mindre 
betydelige urigtigheder; men de fleste røbede dog et 
respektabelt kjendskab baade til begivenhederne i 1814 og 
til fædrelandets historie i den forudgaaende tid. Med hen- 
syn til den vegt, der skulde lægges paa de faktiske feil- 
tagelser, var vi, saavidt jeg forstod, enige om følgende: 
Naar feiltagelsen var af en saa fundamental beskaffenhed, 
at den uvilkaarlig blev ødelæggende for besvarelsen (f. ex., 
naar Kristian August blev gjort til den første unionskonge) 
eller røbede en bestemt umodenhed i opfatningen (f. ex., 
naar der taltes om „kronprins Fredrik den sjette", eller 
naar det hed: „da sammenkaldte landets bedste og ældste 
mænd en forsamling til Eidsvold"), saa tillagde vi feil- 
tagelsen vegt. Naar der derimod f. ex. blot forelaa en 
navneforvexling af Kristian Fredrik og Kristian August o. 1., 
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tillagde vi en saadan feiltagelse ingen vegt og satte over- 
hovedet mange feiltagelser, der vilde have været af betyd- 
ning, hvis det havde gjældt en rent historisk prøve, ud af 
betragtning. 

Med hensyn til arbeidernes udstyr turde det ikke 
være ubetimeligt at bemerke, at skriften m. m. i flere 
arbeider burde have været smukkere. Det synes, som om 
de arbeider, der præsteres ved middelskolens afgangs- 
examen, i saa henseende har et fortrin. 

Om forholdet ved censuren selv tillader jeg mig 
at ytre følgende: 

For at tilveiebringe enhed i bedømmelsen, for at opret- 
holde alle vedtagne regler, navnlig mellem nye cencorer, 
og for overhovedet at forhandle alt fornødent synes det at 
skulle være ret hensigtsmæssigt, om censorerne indenfor 
hvert fag kunde træde sammen, inden de flk besvarelserne 
til gjennemsyn, eller — maaske endnu bedre — efter at 
have gjennemseet f. ex. et halvt snes arbeider. I mangel 
heraf vilde en instrux eller anvisning fra inspektionen 
være ønskelig. 

Navnlig turde det være nødvendigt, at der gaves en 
bestemt regel for karaktergivningen ved fællescensuren. 
Det frembringer nemlig et forskjelligt resultat, enten de tre 
censorer tilsidst stemmer i hele karakterer eller i tiende- 
dele. Har f. ex. de tre censorer ansat sine karakterer 
for en besvarelse til 1,6 — 2,6 — 2,6, saa bliver resul- 
tatet, hvis der stemmes i tiendedele og deraf uddrages 
middeltallet, 2, men hvis der stemmes i hele, 3. Paa 
samme maade giver 3,4 — 3,4 — 4 i det ene tilfælde 3, 
i det andet 4. Vi stemmede i tiendedele, dog med den 
indskrænkning, at naar det gjaldt „bestaaet^ eller „ikke 
bestaaet", stemmede vi i hele. Fremdeles fandt vi følgende 
fremgangsmaade hensigtsmæssig ved censur af norske op- 
gaver: Yed større forskjel mellem cencorernes oprindelige 
karakterer sammenlignes notaterne; derefter cirkulerer ved- 
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kommende opgaver paanyt og censureres saa endelig i et 
særskilt møde; det samme gjælder opgaver, som af nogen 
censor er indstillede til forkastelse. En af gj øreise paa grund- 
lag af notater alene, er nemlig, naar det gjælder besva* 
relser i modersmaalet, neppe fyldestgj ørende, ligesaalidt 
8om en oplæsning paa stedet er fuldt tilfredsstillende for 
øiemedet. Hvis den her nævnte fremgangsmaade skal følges, 
er det nødvendigt, at censorerne i norsk ikke har altfor 
kort tid til sin fællescensur. 

Endelig henstilles til overveielse, hvorvidt det skulde 
være hensigtsmæssigt, ved omdeling af besvarelserne, at 
lade de to norske opgaver følges ad, forat de kunde be- 
dømmes under et. 

Skolebestyrer Anderssen : Jeg slutter mig i alt væsentligt 
til ovenstaaende udtalelser. Naar jeg sammenligner besvarel- 
serne iaar med forrige aars, mener jeg vistnok at have 
fundet fremskridt i enkelte ting, saaledes i retskrivning og 
interpunktion, men i andre henseender har forandringen 
snarere været til det værre. Navnlig fandt jeg besvarel- 
serne af første opgave at lide af en beklagelig mangel 
paa, hvad jeg vil kalde realisme. Der var nok af godt- 
kjøbsdeklamationer om fædrelandskj ærlighed og de pligter, 
den paalagde os, og der var ingen grænse for disse; men 
kun sjelden fandt jeg fremholdt de reelle grunde, der 
kunde gjøre det betænkeligt at forlægge sin virksomhed 
til et fremmed land med vidt forskjellige forhold. At op- 
gaven vistnok sterkt har fristet til fraser, anser jeg utvivl- 
somt. Imidlertid er det en almindelig feil ved besvarel- 
serne i norsk stil, ligegyldig hvordan opgaven lyder, at 
indholdet er saa lidet konkret og positivt. Hovedaarsagen 
hertil er naturligvis at søge i det for UDgdomraen eien- 
dommelige følelsesliv, samt i dens mangel paa livserfaring; 
men en medvirkende aarsag er utvilvsomt ogsaa den ringe 
udstrækning, hvori god prosa læses paa skolen, navnlig 
prosa af ræsonnerende art. Man læser ikke saa lidet af 
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dramatisk og lyrisk poesi, men sjelden prosaiske afhand- 
linger over emner af historisk, litterær, naturvidenskabelig, 
social art, og dog vilde læsningen af saadanne under en 
kyndig lærers veiledning virke i høi grad befrugtende paa 
elevernes tænkning og tillige give dem forstaaelse af, hvad 
ordnet behandling og god stil er. Heldigt vilde det ogsaa 
være, om man ganske kunde ophøre med at give eleverne 
til behandling saadanne abstrakte emner, der ligger over 
elevernes modenhedsstandpunkt eller udenfor deres er- 
farings omraade og læsning, og som derfor frister dem til 
uklare almenbetragtninger og svævende udtryk. Jeg 
henholder mig i dette punkt ganske til hr. Fastings ud- 
talelser. 

Med hensyn til formerne for censuren maa jeg med 
dr. Fasting udtale ønskeligheden af fælles konference paa 
forhaand mellem de forskjellige grupper, og at der følges 
den samme regel for karaktergivningen. Vistnok vil man 
aldrig i norsk i den grad som i de øvrige skriftlige fag 
opnaa ensartethed i bedømmelsen; dertil vil de individuelle 
synsmaader divergere for sterkt; men noget større enhed 
kunde man muligens opnaa. Man kunde i ethvert tilfælde 
blive enige om, hvad værd man skal tillægge de enkelte 
momenter, retskrivning, sprog, indhold, behandling o. s. v. 
i forhold til det hele. Ligeledes kunde en saadan fælles 
konference bidrage noget til at modificere ensidigheder i 
censorernes betragtning. Jeg har baade ifjor og iaar havt 
erfaring for, at censorernes individuelle smag og behag 
har ført til den mest forskjellige bedømmelse. Iaar havde 
vi ssaledes et enkelt tilfælde, hvor den ene censor gav 2 
eller 2,5 og den anden 4,5. 

At alle grupper bør følge en ensartet regel for karak- 
tergivningen forekommer mig indlysende. Et prøveforsøg 
med at stemme i hele karakterer og i tiendedele, som an- 
stilledes i vor gruppe, viste høist forskjellige resultater. 
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Bemerkninger af inspektør Alb. Brock, adjunkt Erist. 
Lassen og cand. mag. Jak. Norby: 

Den gruppe af norske stile, som vi censurerede, om- 
fattede samtlige realister; de givne karakterer var: 7 
nieg. godt, 53 godt, 88 tern. godt, 15 rejiceredes; middel- 
karakteren var altsaa 3,62. Dette resultat er næsten ganske 
det samme som det foregaaende aars. 

Hvad retskrivning og sprogbehandling augaar, var der 
de samme mangler af enhver art, som anmerkedes ifjor; 
i mange arbeider viste sig et ubekjendtskab til den rette 
skrivemaade selv af ganske almindelige ord og navnlig stor 
ujtøhed i anvendelsen af tegn, som tydede paa en meget 
mangelfuld skoledannelse. Som mere almindelige feil, der 
fandtes i en flerhed af arbeider, selv i saadanne, hvor ret- 
skrivningen i det hele taget var tilfredsstillende, kan nævnes 
udeladelsen af intetkjønsen delsen t i adjektiver paa — ig. 
Der skreves saaledes: »gjøre landet afhængige, „det var 
rimelig'^. I bøiningen af participierne viste sig stor usik- 
kerhed og mangel paa konsékvense. 

Anvendelse af flertalsformer i verbet fandtes kun sjelden. 
De faa, som brugte denne skrivemaade, viste sig uden 
andtagelse ude af stand til at gjennemføre den. Der 
skreves f. ex.: „Det er med tungt hjerte, at de fleste 
drag6 ud, selv om de kan have udsigt til" osv. 

Fremmede ord fandtes af nogle anvendt i større ud- 
strækning end tilbørligt, og det uagtet de ikke altid vidste 
at skrive dem rigtig. Man kunde saaledes se : indterretzer, 
litheratur osv. En taler om at føre en gorillakrig mel- 
lem Norges fjelde. 

Med hensyn til evnen til at behandle sproget og ånde 
en passende fremstillingsform stod ikke faa arbeider tem- 
melig lavt og viste et fremtrædende præg af halvdannelse 
ved tilbøielighed til at anvende høittravende fraser eller 
uklare udviklinger, dier ofte fremførtes med en fordrings- 
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fuldhed, der vidnede om stor mangel paa selvkritik. Nogle 
exempler hidsættes: „Enhver følger det i ethisk forstand 
saakaldte lykkeprincip — søger at gjøre lykken mere kon- 
stant. De fleste af vore handlinger kan henføres til nævnte 
princip, saa at de motiveres af samme. For nu at se, 
hvilke argumenter vi i nærværende opgave maa bringe i 
den ene af de ethiske vegtskaale for at faa den til at 
synke, vil vi gaa over til en underrøgelse heraf, idet vi 
først vil gaa ud fra de nærmest liggende hensyn. Det 
speci^ct tyngte lod bliver fædrelandskj ærligheden'' — eller 
„Napoleon havd( modtaget dødsstødet og sad som en 
mægtig ørn vingebrukken langt ude i Middelhavet paa St. 
Helenas klipper" — eller „historien lærer os om en række 
ynkelige danske konger og kongetjenere, der laa som en 
mare over folket, og som sugede dets marv". Selv i for- 
resten bedre arbeider stødte man ikke sjelden paa udtryk, 
hvis anvendelse stod i sterk strid med fremstillingens tone 
f. ex.: „Da nemlig Danmark ved en traktat havde gaaet 
ind paa at afstaa Norge som provins til Sverige, sagde 
vore kjække fædre „stop!" eller: „Bønderne Var dengang 
(i dansketiden) raabarkede og besad ikke spor af dannelse;" 
der tales om „det blod, der tappes ud af landet ved ud- 
vandringerne" 08V. 

Opgaverne synes i det hele at have været hensigts- 
svarende og passende. Ved den første opgave har de 
fleste væsentlig skrevet om fædrelandskj ærligheden, ofte 
temmelig pathetisk, og er heller ikke komne til at tænke 
paa anden udvandring end landsmænds til Amerika; mindre 
heldigt var det, naar der istedenfor indgaaen paa opgaven 
efter dens reelle indhold kom en fjerntliggende historisk 
indledning eller historiske paralleler f. ex. om huguenot- 
ternes udvisning, de store folkevandringer, grækernes koloni- 
sationer, ja en begyndelse lyder: „Af beretningen om 
Babels taarn ser vi, hvorledes menneskene allerede den- 
gang havde liden lyst til at udvandre". 
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Ved den anden opgave har for flerhedeo den største 
vanskelighed hestaaet i at finde en rimelig begrænsning af 
stoffet, og det er meget ofte ikke lykkes, idet de dels har 
taget udgangspunktet for langt tilbage i tiden, dels bredet 
sig for meget udover biomstændighederne; i almindelighed 
havde kandidaterne det fornødne historiske stof, flere viser 
endog særdeles gode kundskaber; men paa den anden side 
findes der dog ogsaa hos flere en historisk uvidenhed, som 
man neppe skulde troet mulig f. ex. ubekjendtskab med, 
hvorfor 17de mai er merkedag. 

b. Latinsk oversættelse. 

Bemerkninger af rektorerne E. Schreiner og G. Hartmann 
samt skolebestyrer J. Johansson: 

Henved halvdelen af de gjennemgaaede specimina fandt 
vi i det hele taget tilfredsstillende, da de baade viste 
god kundskab i latin og korrekthed i behandlingen af 
modersmaalet. Som sedvanligt var der kun faa arbeider, 
som viste evne til gjennemgaaende at finde træffende ud- 
tryk; ikke ganske sjelden stødte vi paa unødige og tildels 
brede parafraser. 

Den øvrige del af arbeiderne gjorde et utilfredsstillende, 
mange endog et meget daarligt indtryk. Uagtet den latinske 
text frembød meget faa vanskeligheder, fandt vi meget 
hyppig grove misforstaaelser, som fornemmelig skyldtes 
mangel paa kj ondskab til almindelig forekommende ord og 
talemaader, som ex quo, utcunque, per me stat 
quo mi nu s. Unøiagtighed i gjengivelse af tempora var 
meget almindelig. Selve oversættelsen viste i altfor mange 
arbeider skjødesløshed, f. ex. ved sætningsforbindelser, eller 
uvidenhed om vort sprogs former og retskrivning. 

Vi tror ogsaa at burde bemerke, at ikke faa specimina 
viste mangel paa omhyggelighed med hensyn til skriften og 
overhoved den ydre form. 
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Bemerkninger af overlærer H. W. Ottesen, skolebestyrer 
Hofgaard og kand. Bruenech: 

Den latinske oversættelse ved dette aars examen artium 
giver os ikke anledning til mange bemerkninger. 

Den var vistnok lettere, end den har været paa flere aar; 
men at der ogsaa iaar var mange umodne kandidater oppe til 
examen artium (flere end ifjor, da der ogsaa førtes klage) frem- 
gaar ai de talrige rejektioner. Der var nemlig en pakke over- 
sættelser, hvor der af 30 blev strøget 11. Glosekundskaben var 
utilstrækkelig, uagtet oversættelsen iaar ikke frembød nogen 
vanskelighed i saa henseende. Transmarinæ fandtes over- 
sat med „transmarianske"; ex quo var ukjendt for paa- 
faldende mange; accolunt forvexledes af de fleste med 
incolunt; operæ pretium e s t, en saa almindelig latinsk 
talemaade, var mange ukjendt. Satisfaciendum blev 
af saagodtsom alle klodset oversat. Querelarum for- 
blandedes med querulorum, ligesaa permiserunt med 
promiserunt. Endog recitare var gjenstand for mis- 
forstaaelse. Secundum som præp. var mange for van- 
skeligt; per se stetisse. qu ominus generede, som man 
kunde tænke sig; at recipere i betydningen: „love" var 
ukjendt, kan man ikke sige saameget om, da det jo ikke 
hyppig forekommer i de læste pensa. Integra omnia 
sibi cum populo Romano Demetrii filii beneficio 
esse misforstodes af de fleste, og det lykkedes kun faa 
at faa en skikkelig norsk oversættelse heraf. 

Behandlingen af norsken lod gjennemgaaende meget 
tilbage at ønske; hos ikke faa sporedes ikke engang bestræ- 
belse efter at flnde det passende og smagfulde udtryk. 
Svagheden i latin (gloser, saavelsom grammatik) har rime- 
ligvis ^ort sit til, at der ikke blev tid til omhyggeligere 
behandling af norsken. En egenhed begynder at vise sig, 
nemlig at adjektiver sættes hen uflekterede, naar de staar 
Bom prædikatsord. At participierne ikke bøies, er allerede 
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tidligere bemerket og er uden tvivl kommet frem, siden 
man har tilladt skolerne at bortkaste flertalsformeme af 
verbet. („Fienderne blev overrasket, sagerne blev funden"). 

c. Engelsk sti]. 

Bemerkninger af overlærer E. L. Sommerfelt, adjunkt H. 

Wesenberg og cand. mag. E. Brekke: 

Resultatet maa i sin helhed betragtes som lidet til- 
fredsstillende, hvorvel der vistnok var endel besvarelser, 
som røbede baade respektabel kundskab og herredømme 
over sproget. 

For at resultatet ikke skulde blive for misligt, fandt 
man at burde anlægge en forholdsvis mild maalestok, 
skjønt opgaven, omend af de vanskeligere, ikke kunde siges 
at stille for store eller urimelige fordringer. 

I ordenes orthografi herskede ikke liden usikkerhed, 
saaledes at endog meget almindelige ord skreves feilagtig. 

Grunden til dette daarlige resultat, maa nærmest til- 
skrives det utilstrækkelige timetal, som har været faget 
tUdelt i gymnasiet. Med stilen til afgangsprøven for øie 
har man ved undervisningen været nødt til at rette sin 
opmerksomhed væsentlig paa stilskrivning, fraseologi og 
ordforraad i det hele taget, medens forfatterlæsningen, 
livorved man nærmest skulde trænge ind i sprogets aand 
og væsen og faa sprogfølelsen udviklet, af mangel paa tid 
er bleven tilsidesat. 

Man undlader ikke at tilføie, at man fandt det hen- 
sigtsmæssigt at afholde en foreløbig ccMisur, ved hvilken 
man enedes om bedømmelsen af de forskjellige mest almin- 
delige feil. 

d. Mathematiske opgaver ved latinartiun. 

Bemerkninger af prof. dr. C. M. Guldberg, overlærer T. 

Lunde og cand. real. Th. Fearnley: 

Besvarelserne af opgaven om de irrationale størrelser 

viste for en større flerhed, at kandidaterne ikke kjendte 
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det i den brugelige lærebog førte bevis for hjælpesæt- 
ningen. 

Med hensyn til opgave nr. 2 viste sig den sedvanlige 
manglende geometriske kundskab. 

Hvad angaar opgave nr. 3 viste kandidaterne gjennem- 
gaaende tilfredsstillende kundskab til de trigonometriske 
formler og deres anvendelse. Enkeltvis anvendtes ikke 
logaritmiske formler og en stor del af kandidaterne viste 
ustøhed i brugen af den trigonometriske logaritmetabel. 

e. Mathematiske opgaver ved realartiuiiL 

Bemerkninger af overlærer L. Sylow og inspektør 
A. Nærup: 

Udfaldet er, med alt hensyn til opgavernes vanskelig- 
hed, mindre godt. Dette fremtræder tydeligt ved en 
gjennemløben af karakterlisten; især er det paafaldende, 
at omtrent halvparten af samtlige kandidater har leveret 
mislige besvarelser af den første af de tre opgaver, saa- 
danne nemlig der fortjener karakterer omkring 5 eller 
endnu slettere. Forøvrigt er der ikke synderlig anledning 
til specielle bemerkninger. Der mangler vistnok næsten 
gjennemgaaende al diskussion af resultaterne; men dette 
har uden tvivl i mange tilfælde sin grund i tidens knaphed* 
Mange kandidater har undladt at reducere sine udtryk, 
efterhvert som de fremkommer, hvilket har gjort deres 
regninger længere og besværligere end nødvendigt. I mange 
tilfælde vilde kandidaterne have opdaget feil i sine formler, 
som nu er blevet staaende^ hvis de havde havt forstand 
paa den homogenitet, som geometriske udtryk nødvendig 
har. Endelig findes der ikke ganske sjelden unøiagtige og 
urigtige udtryksmaader. 

Dr. E. Holst finder i henhold til sine tidligere ud- 
talelser om opgaverne ikke ubetinget at turde karakterisere 
resultatet som mindre godt end sedvanligt. Om betyd- 
ningen af mislige karakterer i første opgave tør han heller 
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ikke saa ubetioget ndtale sig. Derimod slutter han sig 
til de øvrige speciellere bemerkniDger. 

f. Fysik. 

Bemerkninger af overlærer Getz, adjunkt Friis og 
amanuensis Henrichsen: 

Ligesom forrige aar viser der sig en ikke ubetydelig 
forskjel mellem skolernes elever paa den ene side og 
privatisterne paa den anden side. Medens de første gjennem- 
gaaende viser et nogenlunde kjendskab til emnet, røber 
de sidste paa nogle faa undtagelser nær smaa kundskaber, 
Hden sikkerhed og en beklagelig overfladisk tilegnelse. 
Der er saaledes flere kandidater, der vil sætte lyset bag 
Bpeilet forat faa billeder frem foran det. En danner en 
linse ved at stille sammen to hule speil med de speilende 
flader mod hinanden. 

En hel del af kandidaterne maa have ladet sig nøie 
med at gjennemlæse — kanske flygtig nok — det minimum 
af optik, der er optaget i de fysikalske lærebøger for 
middelskolen. I mange tilfælde er imidlertid større lære- 
bøger læst, men saa lidet grundig, at exempelvis en 
kandidat kan levere følgende i form som indhold lige slette 
begyndelse paa sin besvarelse: 

„Straaler gaar igjennem enten i samme forhold (hvide 
straaler) eller i andet forhold (farvede straaler) eller alle- 
sammen absorberes (mørke straaler). Resten reflekteres 
enten i samme forhold (hvide straaler) eller i andet forhold 
(farvede straaler). Denne reflektion betinger gjenstandenes 
synlighed og farve, maanens og stjernernes skin." 

Anlægget af besvarelsen og ordningen af stoffet var i 
det hele taget ret god, om der end var dem, som ogsaa i 
denne henseende stod tilbage; men sproget blev ofte 
skammelig mishandlet. Saaledes skriver en: „Lader vi nu 
speilet med hensyn paa ^'s afstand være meget lidet^. 
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En gjennemgaaende feil var det, at kandidaterne ikke 
har vænnet sig til skarpe og greie definitioner, og at deres- 
slutninger var lidet nøiagtige og følgerigtige. Som prøve 
paa en af de mange eiendommelige definitioner kan anføres r 
„Lysets reflektion er lysets evne til at kaste straaler til- 



At betydningen konvex og konkav, virtuel og reel ofte 
forvexles er en selvsagt ting. Der tales om reflekterende 
straaler o. s. v. 

Ganske enkelte kandidater har forsøgt sig i en sterki 
filosofisk stil, andre i en høitravende, halv poetisk, flugt. 
De fleste har vidst at begrænse sig, hvilket jo heller ikke' 
burde falde vanskeligt, men en enkelt har dog leveret ikke 
mindre end 13 — tretten — foliosider. Mange af besva- 
relserne var slurvet skrevne, sætningsforbindelsen brudt og 
ord udeladt ; orthografiske feil forekom i mængde, og inter- 
punktion syntes nok kandidaterne overflødig i en fysikalsk 
besvarelse. Som exempler paa slige slurverier kan anføres : 

„Forskj ellen mellem reelle og virtuelle billeder er at 
fra de første udgaar der virkelige straaler fra de sidste 
de reflekteredes forlængelse". 

Af orthografiske feil: immaginelt, omtrendt, forskjeld, 
punketet, gjendstanden. Skriften og udførelsen var ofte 
meget slurvet. 

I det hele taget kan man udtale, at ved siden af ikke 
faa meget gode, enkelte endog særdeles gode, besvarelser 
var der særdeles mange, der var daarligere, end man burde 
kunne vente. 

2. De mundtlige prøver. 

Undervisnings*inspektøren, rektor Muller bemerker : 

I henhold til departementets skrivelse af 31te marts 
overvår jeg examinationen i græsk, latin og historie ved de 
i skrivelsen angivne skoler. 
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Yed examinationen i historie havde jeg paa sedler, 
hvis antal langt overskred exarainandernes, optegnet tre 
særskilte spørgsmaal paa hver, et i Nordens, et i Oldtidens 
og et i Frankrigs historie. Da spørgsmaalene Baalede» 
spredte sig over et meget vidt felt, fandt jeg ingen be- 
tænkelighed ved aftenen iforveien at konferere om dem med 
examinatoreme, og jeg vilde ogsaa have havt vanskeligt 
for at undslaa mig derfor paa deres anmodning derom. 
Samtlige sedler blev den følgende formiddag forelagte exa- 
minanderne til lodtrækning efter hvert, som de kaldtes 
frem. Examinationen holdt sig i regelen indenfor den ved 
spørgsmaalet satte begrænsning, dog saaledes, at der 
gaves examinanden anledning til at vise, hvorvidt han 
havde nogen almindelig oversigt. Examinationen var grei 
og udtømmende, og svarene vidnede i det hele om 
et tilfredsstillende resultat. — Med hensyn paa kultur- 
folkets historie var disciplenes kundskab i det allervæsent- 
ligste indskrænket til, hvad der kan læres af L. E. Daaes 
lærebog, ialfald indskrænkede examinationen i det hele sig 
til, hvad den byder*). Heraf følger nu ikke, at jo meget 
har været fyldigere fortalt ; men kursusets korthed giver jo 
kun liden tid til vidtløftigere diktat^ og hvad der blot for- 
tælles, vil sjelden i længere tid hænge saa fast, at det kan 
fremtages ved en examen. Et føleligt savn vil da afhjælpes 
ved den af departementet bebudede Frankrigs historie, som 
det er at haabe ikke maa lade vente længe paa sig. Naar 
der i denne ved kortere indskydelser og oversigter gives 
anledning til at opfriske, hvad der i middelskolen er læst 
angaaende de store, i den hele og derfor ogsaa i kultur- 
folkets historie indgribende verdensbegivenheder, antager 
jeg, at man, trods al den tvivl, der nu synes at herske 
om berettigelsen af den i loven gjorte indskrænkning, dog 



^) Jeg tør kanske bemerke, at der spurgtes om og nøiagtig gjorder 
rede for de til orientering nødvendige geografiske oplysninger. 
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vil komme til erkjendelsen af, at den sætning: halvparten 
er mere end det hele, netop her finder sin anvendelse. 
Det stadig voxende stof i forbindelse med kursusets kort- 
varighed og muligens et altfor stort hensyn til skolebøgernes 
prisbillighed har ført til tørre, schematiske lærebøger, som 
ikke formaar at vække interessen. Denne vil lettere 
vækkes ved en dybere indtrængen i det enkelte, og engang 
vakt vil den lede til paa egen haand at supplere, hvad skolen 
ikke har magtet at give. 

For græskens vedkommende gjorde jeg den samme 
erfaring, som jeg har troet at kunne gjøre ogsaa ved den af mig 
bestyrede skole, nemlig at disciplene under sprogets noget for- 
andrede stilling i skolen ikke staar tilbage mod før i den 
grammatiske kundskab. Navnlig var formlæren, efter hvad 
de flinkere examinander præsterede, særdeles vel indøvet, 
og ved enkelte skoler vistes deri en meget stor sikkerhed; 
ved enkelte havde der igjen muligens været mindre spørgs- 
maal om d^ syntaktiske forhold. Jeg nærer ingen tvil 
om, at disciplene paa det standpunkt, som examen viste, 
at de kan naa, iped frugt vil kunne læse en tragedie, 
saaledes som nu bestemt. 

Hvad latinen angaar, har jeg intet at bemerke angaa- 
ende examinationen og undervisningen ved de to skoler, 
hvor jeg censurerede deri. 

(Forts.) 

Universitets- og skole-annaler, 

ny række, 

der udgives efter offentlig foranstaltning, vil udkomme med 
ca. 20 sextensidige nummere aarlig til en pris af kr. 4.00^ 
heri iberegnet porto og ombringelse, og kan bestilles ved 
alle postexpeditioner i Norge, Sverige og Danmark, samt 
i expeditionen i Å. W. Brøggers bogtrykkeri^ Earl 
Johans gade 12, Eristiania. 

A. W* Brøggers bogtrykkeri. 



Universitets- og sicole-annaler. 

Ny række. 
Udgivet efter foranstaltning af 

kirke- og onderYlsiiiiigs-departemeiitet. 




Examen artinm 1886. 
(Forts.) 
Undervisnings-inspektøren, prof. Weisse bemerker: 
I henhold til departementets skrivelse af 31te marts 
censurerede jeg i græsk og historie. 

Hvad græsk angaar, var examinationen temmelig jevn 
overalt. Hver enkelt examineredes ved alle skoler i to 
forfattere, en poetisk (Homer, enten Illaden eller Odysseen, 
en tragedie havde kun 1 privatskole lagt op) og en pro- 
saisk (enten Herodot, Xenophon eller Platon). De fleste 
spørgsmaal faldt i formlæren, et princip, som jeg ikke 
kunde andet end godkjende, da græsk med sine ikke lette 
og mangfoldige former neppe har nogen varig virkning, 
om ikke formlæren er bleven nogenlunde sikkert indprentet 
paa skolen. Imidlertid er det netop paa grund af den 
græske formlæres vanskelighed her altfor let at forfalde 
til overdrivelse; jeg kan dog ikke sige, at examinationen 
nogetsteds fortjente dadel i denne henseende; snarere kunde 
det et enkelt sted hænde, at jeg savnede indtrængende 
examination, hvad de elementære spørgsmaal angaar. I 
syntax blev der examineret i de væsentligste og for sproget 
mest karakteristiske punkter. Derimod lod det sig merke, 
at tiden ikke havde strukket til et synderlig indgaaende 
studium af de historiske discipb'ner, antikviteter og littera- 
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turhistorie; i den sidste spurgtes kun om de enkelte for- 
fatteres liv og skrifter, som var læste paa skolen. 

I historie forekom det mig, at lærerens individualitet 
traadte mere frem ved examinationen end ved den i græsk, 
ligesom da ogsaa artianernes dygtighed og flid her varierede 
mere. De ældre læreres rutine var merkbar i sammen- 
ligning med de yngre og mindre øvede ; men overalt var 
examinationen respektabel og uklanderlig. Det var Eng- 
lands eller Frankrigs historie, som var lagt op af de valgfri 
kulturlandes. Enhed i denne examination er naturligvis 
uopnaaelig, saalænge man ikke har nogen lærebog, eleverne 
har at holde sig til; nogle lærere vælger at diktere, andre 
lader eleverne læse en fyldigere fremstilling, atter andre, 
kanske de fleste, lader sig nøie med L. K. Daaes middel- 
alderens og den nyere historie, hvor udplukkede stykker 
om England eller Frankrig ikke kan siges at svare til, 
hvad hensigten var med reglementets bestemmelse om „et 
kulturfolks historie", da denne bog ikke var skrevet i et 
saadant øiemed. Det er klart, at mangelen af lærebog 
ikke blot bevirker ujevnhed i de forskjellige skolers maner 
og fordringer, men ogsaa ujevnhed i elevernes opfattelse, 
og tanken i denne bestemmelse kan under nuværende om- 
stændigheder ikke siges at være realiseret. 

Valget af spørgsmaal blev gjort overensstemmende 
med departementets forskjellige cirkulærer. Hvor examina- 
tor havde sine egne elever for sig, opgav jeg i græsk de 
steder i forf., hvor de skulde examineres; i historie havde 
jeg opskrevet en liste over passende examinationspunkter, 
hvoriblandt examinator havde at vælge; ved fremmede 
elever valgte examinator selv spørgsmaalet. Sagen havde 
i almindelighed ingen vanskelighed. 

Undervisnings-inspektøren, prof. Schiøtz bepierker: 

Med hensyn til examinationen gik man frem paa lidt 
forskjellig vis ved de forskjellige skoler. Enten kom jeg 
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iforveien overens med examinator om en række sammen- 
hørende spørgsmaal, hvoraf jeg da valgte ud til hver 
enkelt elev, eller ogsaa, naar examinator ønskede det, be- 
stemte jeg alene spørgsmaalene og opgav dem * efterhvert 
under examinationen. Jeg sørgede derved saameget som 
muligt for, at de samme fordringer blev stillede ved de for- 
skjellige skoler. 

Til latinartium blev hver kandidat hørt foruden i 
arithmetik i et spørgsmaal i trigonometri og et i stereometri. 
Besvarelsen af spørgsmaalene var i det store og hele ret 
tilfredsstillende, om der end var lidt forskjel paa de en- 
kelte skoler. Middelkarakteren for alle 60 elever fra latin- 
gymnasierne udgjorde saaledes 2,25 eller samme middel- 
karakter (2,36) som for de gymnasier, jeg besøgte ifjor, 
medens gjennemsnitskarakteren i mathematik for aUe kan- 
didater til latinartium udgjør 2,45 (iQor 2^64). De faa 
realstuderende, jeg censurerede her i byen, stod sig meget 
godt baade i mathematik og naturvidenskab; middelkarak- 
teren var i mathematik 2,15, i naturvidenskab 2,00; gjen- 
nemsnitskarakteren for hele realartium er derimod hen- 
holdsvis 2,42 og 2,37 (ifjor 2,54 og 2,48). 

Angaaende examinationen i naturvidenskab skal jeg 
bemerke, at den paa grund af det store antal forskjellige 
fag, hvori eleverne samtidig skal prøves, kommer til at 
tage en altfor lang tid; med en almindelig dygtig elev vil 
man saaledes vanskelig blive færdig paa mindre end V^ 
time; men dette synes mig at være en noget for lang 
mundtlig prøve til artium. Hvorledes man skal kunne 
raade bod paa dette, saalænge man skal beholde alle 5 
naturfag til examen, indser jeg ikke. Jeg tillader mig 
imidlertid at henlede opmerksomheden herpaa. 

Med hensyn til fysiken bemerkede jeg ogsaa tildels 
iaar ligesom ifjor, at afsnittene om lyd, lys, magnetisme 
og elektricitet bliver noget stedmoderlig behandlede i sam- 
menligning med mekanik og varmelære. Jeg haaber imid- 
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lertid, at dette forhold skal rettes, naar man som iaar en 
og anden gang giver skriftlige opgaver fra andre dele af 
fysiken end de sidstnævnte. 

Undervisnings -inspektøren, rektor Horn bemerker: 

Da jeg iaar selv forelagde opgaverne til mundtlig 
examination, fik jeg anledning til at bemerke, at der hersker 
adskillig uoverensstemmelse i opfatningen af, hvad der kan 
kræves til examen artium. Jeg skal i det følgende nævne 
nogle exempler, der belyser dette. 

I botanik forelagde jeg saaledes opgaven: „blomster- 
løse planter^, men kandidaten erklærede, at han intet 
kunde af dette afsnit, og læreren bemerkede dertil: Det 
heder, at det ikke fordres. 

De følgende bemerkninger gjælder mathem atik til latin- 
artium. 

Sætn. 35 i stereometrien (to retvinklede parallele- 
pipeder med kongruente grundflader forholder sig til hin- 
anden som deres høider) var for det inkommensurable til- 
fældes vedk. ikke læst af latinerne ved en skole. 

Sætn. 46 i stereometrien (naar en pyramide gjennem- 
skjæres af et med grundfladen parallelt plan, vil dette be- 
grænses til en med grundfladen ligedannet polygon) fandt 
en lærer det tvilsomt, om man kunde kræve bevis for. 
Samme lærer vilde heller ikke kræve begrundelsen af, at 
de regulære polyedres antal er begrænset (53 i stereo- 
metrien), da den støtter sig til en sætning, der ikke læres. 

En anden lærer begjærede følgende opgaver ombyttede 
med mere kurante: at bestemme et oktaeders volum, naar 
dets side «= a, og at bestemme diagonalen i en terning ved 
siden a. 

For arithmetikens vedkommende har jeg bemerket: 

Det smukke lille bevis for, at primtallenes antal er 
uendeligt, (Broch 124) har jeg næsten ingensteds faaet til- 
fredsstillende gjengivet. 
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Under bevisførelsen for sætningen (1 + a)^ > 1 + na 
(Broch 357) har jeg pleiet at kræve paavist granden til 
den betingelse, at a skal være positiv. Herpaa har jeg i 
regelen intet svar faaet af kandidaterne, ved en skole med 
den bemerkning af læreren, at han ikke havde gaaet syn- 
derlig i de talj. 



Sætn. 



Log a Log b 



loga 
en enkelt skole. 



log 6 



(Broch 517) var ikke lært ved 



Y. Sekretærens indberetning med bilag. 

Jeg har herved den ære at afgive beretning om ex- 

amen artium 1885. 

Til examen artium 1885 anmeldtes 510 kandidater, 

hvoraf 5 kvindelige (1 som privatist ved Aars og Voss's 

skole, de øvrige for inspektionen ; 1 til klassisk artium, 

de øvrige til real-artium). 

Som examin ander ved de artiumsberettigede skoler (und- 
tagen ved Lillehammers, hvor ingen kandidat fremstil- 
lede sig til examen artium) anmeldtes . . 390 kand. 

som examinander for inspektionen .... 120 — 

(Se tabel 1). 510 kand. 

Forholdet mellem latinere og realister samt mellem 
elever af skoler og privatister ved skolerne og for inspek- 
tionen viser følgende tabel: 



Klassisk artium. 


Eeal-artium. 


Sum. 




Ved 
skoler- 
ne 


For 
inspek- 
tionen. 


Sum. 


Yed 
skoler- 
ne. 


For 
inspek- 
tionen. 


Sum. 


Elever 

Privatister 


280 
59 


50 


280 
109 


82 
19 


70 


82 
89 


312 
198 




289 


50 


339 


101 


70 


171 


510 



70 



Overflytninger og omflytninger fandt sted saaledes: 



Klassisk artium. 


Real-artium. 


Sum. 


Antal 
kandi- 
dater. 


Fra 


Til 


Antal 
kandi- 
dater. 


Fra 


TU 


5 
6 

1 


Kristiania 

kathedralsk. 

do. 

Anderssens 
skole 


Aars & Voss* 

fikole. 

Gjertsens 

skole. 

do. 


1 
1 

1 


Kristiania 
kathedraUk. 
Eley T. Ber- 
gens ksk.^) 
Elev T. Kri 
stianiaksk.^) 


Aars & Voss* 

skole. 
Privatist r. 
Bergens ksk. 
Privatist y. 
Kr.ania ksk. 




12 






3 






15 



Desuden fik 1 kandidat tilladelse til at underkaste 
sig den skriftlige prøve ved Lillehammers skole, den 
mundtlige for inspektionen. 

Ved den skriftlige prøves begyndelse viste sig at være 
traadt tilbage af forskjellige grunde 6 elever af skoler og 
10 privatister =16 kandidater. 
Som kandidater ved examen artium 1885 aasaaes saaledes 

ved den skriftlige prøves begyndelse 510 -r- 16 

= 494 
af disse rejiceredes ved den skriftlige prøve . . . 117 



Rest . . 

Uden at være rejicerede tabte, ved at udeblive fra 
et eller flere fag af den skriftlige prøve, sin ret 
til at fortsætte examen 



377 



Rest . 



371 



^) Discipelen udmeldtes af skolen i april. 

^ Discipelen udeblev fra undervisningen og udmeldtes en maaneds tid 
før den skriftlige prøve begyndte. 
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Transport . . 371 



Paa grund af fusk ved den skriftlige prøve ^) afvistes 
fra den mundtlige examen 



Rest 



369 



Yed den mundtlige prøves begyndelse var saaledes 
tilbage 369 kandidater (270 latinere + 99 realister). 
Under den mundtlige prøve rejiceredes i sum . 2 kand. 
Den mundtlige prøve blev ikke tilendebragt af . 4 — 
Ganske udebleven paa grund af sygdom ... 1 — 



7 kand. 

Examen artium er saaledes i forrige aar absolveret af 
362 kandidater, fordelte ved klassisk og ved real-artium , 
som sees af følgende tabel, der ogsaa viser forholdet mel- 
lem elever og privatister, som har bestaaet, samt summerne 
af de forskjellige hovedkarakterer: 



Sllassisk artium. 


Eeal-artium. 








S 

P4 


'6 


1 


-S 

o 
o 

g 


S 

QQ 


é 

T3 


bh 

1 


^* 


bo 

1 


B 

QQ 


S 

02 






^ 






lå 




P 


:g 




H 






Xileyer 


17 

1 


131 
22 


55 
21 


5 
12 


208 
56 


1 
1 


29 

17 


21 
21 


1 
7 


52 
46 


960 


Prfvatister. . . 


102 






18 


153 


76 


17 


264 


2 


46 


42 


8 


98 


362 



1) Egentlig afvistes paa grund af fusk 3, men den ene af disse rar 
tillige rejektist og er som saadan allerede medregnet under de 
117 rejektist er ovenfor. 
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Fordelingen af disse 362 mellem skolerne og inspek- 
tionen viser følgende tabel: 



Klassisk artium. 


Real-artium. 


Sum. 




Eleyer. 


Priva- 
tister. 


Sum. 


Eleyer. 


Priya- 
tister. 


Sum. 


Ved skolerne .... 
For inspektionen. . 


208 


36 
20 


244 
20 


52 


13 
33 


65 
33 


309 
53 




208 


56 


264 


52 


46 


98 


362 



3e forøvrigt tabel 2). 



Oversigt over udfaldet af den skriftlige prøve for 
rejektisterne giver følgende tabel: 



• 

Antal rejicerede arbeider i de 
forskjellige fag. 


Antal rejicerede kandidater i 
antal fag. 


Fag. 


Klass. 
artium. 


Real- 
artium 


Sum. 


Antal fag. 


Elass. 
artium. 


Real- 
artium. 


Sum. 


Norsk 

liatin 

Matbematik . 
Engelsk . . . 
Fysik 


19 
39 
24 


15 

29 
33 
25 


34 
39 
53 
33 
25 


1 fag 

2 - 

3 - 


36 

15 

5 


30 

21 

•10 


66 
36 
15- 


Tilsammen . . 


82 


102 


184 




56 


61 


117 
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Hejektisterne var saaledes fordelte i skolers elever og 
privatister og mellem skolerne og inspektionen: 



Klassisk artium. 


Real-artium. 


Sum. 




Eleyer. 


Prira- 
tister. 


Sum. 


Eleyer. 


Priy«- 
tister. 


Sum. 


Yed skolerne .... 
For inspektionen. . 


16 


18 
22 


34 
22 


24 


6 
31 


30 
31 


64 
53 




16 


40 


56 


24 


37 


61 


117 



Se tabel 3). 



Ansøgninger om fritagelse for at erlægge gebyret ind- 
kom fra 77 ansøgere, hvoraf 31 elever af artiumsberettigede 
skoler, 46 privatister. Af ansøgningerne indvilgedes 36, 
hvoraf dog 1 udgaar, da vedkommende kandidat aldeles 
udeblev fra examen og saaledes ikke kan medregnes blandt 
dette aars artiumskandidater. I nærværende indberetning 
med vedkommende bilag* gjøres saaledes kun rede for 35 
efter ansøgning fritagne. Fritagne for at erlægge gebyret 
som skolernes gratister var oprindelig 67 kandidater, hvoraf 
1 afgik ved døden før examen og 1 gik over blandt in- 
spektionens privatister og indbetalte gebyret. Her gjøres 
saaledes kun rede for 65 gratister. — Fritagne for at 
erlægge gebyret ved dette aars examen artium har i hen- 
hold til ovenstaaende i alt været 100 kandidater. Antallet 
af betalende kandidater var saaledes 494 (vid. supra) -t- 
100 = 394. 

Udfaldet af examen for de 35 efter ansøgning fritagne 
viser følgende oversigt: 



74 



Klaislsk artitim. 


Real^artiura, 






c? 


T3 


T3 

1 


o 

a 

o 

J2q 


'I* 


02 


B 


bu 




6fi 

1 




i 

02 


b 

02 


Eleyer 


1 


12 
3 


3 

1 


2 

1 


1 


18 
6 


1 


1 

3 


2 


- 


1 
1 


2 

7 


90 


Priyatister 


13 






1 


15 


4 


3 


1 


24 


1 


4 


2 


^ 


2 


9 


33 



Til disse 33 kommer endvidere ved klassisk artium 1 
elev af skole, der afvistes fra examen paa grund af fusk, 
samt ved real-artium 1 privatist, der udeblev fra flere fag 
af den skriftlige prøve og saaledes ikke havde adgang til 
den mundtlige (33 + 2 = 35). 

Inspektionen har i 1885 afholdt følgende examina 
artium : 



a. Examen artinm for krigsskoleaspiranter. 

Til denne examen anmeldtes oprindelig 43 elever af 
artiumsberettigede skoler og 19 privatister = 62 kand., 
hvoraf efterhaanden 30 trak sig tilbage. Til krigsskole- 
aspiranternes mundtlige prøve fremstillede sig saaledes 32 
kandidater: Ved klassisk artium 7 elever og ved real- 
artium 25, af disse sidste var 9 privatister. 

Af disse 32 rejiceredes ved den skriftlige prøve af 
latinerne 1 elev, af realisterne 3 elever og 5 privatister 
= 9 kandidater. 

Fuldstændigere oversigt over udfaldet giver følgende 
tabel: 
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Klflsdsk atijam. 


Eeal-artium. 






i 
i 


J 


1 


a 
o 
o 

d 

o 


1 
I" 


S 

QQ 


bo 

S 

S 


1 

?3 


o 


bc 

1 


•I 


8 



QQ 


QQ 


lEleyer af skoler . . 
Priyatister 




5 


1 


- 


1 


7 


- 


8 
2 


5 

1 


1 


3* 
5 


16 

9 


23 
9 




- 


5 


1 


- 


1 


7 


- 


10 


6 


1 


8 


25 


32 



Det vil erindres, at inspektionen allerede under 7de 
november f. a. har havt anledning til at udtale sig om 
udfaldet af denne e^amen. 



b. Examen artinm i jnli for privatister. 

Til den mundtlige prøve i juli for privatister havde op- 
rindelig meldt sig 115 kand. 

Af disse dels udeblev helt eller delvis fra ex- 
amen, dels rejiceredes 64 — 



Rest . . 51 kand. 
hvoraf 20 var latinere, 31 realister. Nærmere oplysninger 
med hensyn til udfaldet giver tabel 2. 

Det bemerkes, at naar antallet af dem, der har be- 
staaet ved inspektionens examen, her angives til 51, medens 
det side 72 af denne indberetning angives til 53, har 
denne uoverensstemmelse sin grund deri, at paa sidst- 
nævnte sted 2 aspiranter er medregnede blandt inspek- 
tionens kandidater. I den almindelige oversigt maatte 
nemlig de af aspiranterne, som enten var anmeldte til ex- 
amen artium af dem selv eller af skole, der ikke var 
artiumsberettiget, henregnes til inspektionens kandidater, 
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da for dem ingen anden examensmyndighed existerede end 
inspektionen, medens hver af de øvrige aspiranter med- 
toges under den skole, af hvilken han var anmeldt. Det 
samme er iagttaget i de denne indberetning ledsagende 
tabeller, og en anden ordning vilde formentlig volde mange 
vanskeligheder og være til liden nytte. 

• 

c. Kontinaations-examen i september og oktober 

afholdtes af inspektionen for kandidater, der havde været 
sygmeldte ved den ordinære mundtlige ezamen for inspek- 
tionen og ved skolerne. Til denne examen var indløbet 
anmeldelser ved klassisk artium fra 9 kandidater og ved 
real- artium fra 4 kandidater. 

Af disse examineredes ved klassisk artium 3 kandi- 
dater i 1 fag, 1 kand. i 2, I kand. i 4, 1 kand. i 5, 2 
kand. i 6 og 1 kand. i 7 fag (o: alle oplagte), ved real- 
artium 1 kand. i 5 fag, 2 kand. i 6 og 1 kand. i 8 fag 
(o: alle). 

I de forskjellige fag kontinueredes saaledes: 
Ved klassisk artium: Ved real- artium: 

I religion .... af 7 kand. I religion .... af 3 kand. 



- norsk - 3 

- latin - 3 

- græsk - 5 

- fransk ..... - 2 

- engelsk .... - 3 

- historie .... - 5 

- mathem atik . . - 5 



norsk . 

fransk . 

engelsk 

historie 

mathematik 

geografi . . 

naturvidenskab 



3 
2 
2 
4 
4 
3 
4 



d. Kontinnations-examen i december 

afholdtes 1) for kandidater, som ikke havde bestaaet i et 
eller flere fag af den mundtlige prøve; 2) for dem, der 
hidtil havde været sygemeldte. 

Af de første anmeldtes ved klassisk artium 4 kand.^ 
hvoraf 1 undlod at møde, og ved real-artinm 5 kand. 
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Der kontinaeredes i de forskjellige fag saaledes: 
Ved klassisk artinm: Ved real-artinm : 
I latin af 1 kand. I norsk af 2 kand. 

- græsk - 1 — - mathematik . . - 1 — 

- mathematik . . - 1 — - naturvidenskab - 2 — 

Af tidligere sygmeldte fremstillede sig ved klassisk 
artium 5 kand., hvoraf 1 kand. i 1 fag, 1 kand. i 2, 1 
kand. i 3 og 2 kand. i 4 fag, ved real-artium 3 kand., 
hvoraf 1 kand. i 2 og 2 kand. i 8 fag. 

I de forskjellige fag kontinueredes saaledes: 
Ved klassisk artium: 
I religion .... af 1 kand. 



Ved real-artium: 



- norsk . . . 

- latin .... 

- grsBsk . • . 

- fransk . . . 

- engelsk . . 

- historie . . 

- mathematik 



religion 

1 — - norsk . 

1 — - fransk . 

3 — - engelsk 

1 — - historie 

1 — - mathematik 
3 — - geografi . . 

2 — - naturvidenskab 



af 2 

- 2 

- 3 

- 3 

- 2 

- 2 

- 2 

- 2 



kand. 



2 kandidater blev ved klassisk artium ved aarets ud- 
gang staaende til rest med flere fag. 



e. Endelig er af inspektionen i jnni maaned 

afholdt kontinnations-examen for de ved den skriftlige 
prøve sygmeldte. 

Under den skriftlige prøve indløb anmeldelser om 
sygdomsforfald for 19 kandidater, hvoraf dog kun 8 mødte 
til fornyet prøve; af disse rejiceredes 1. — Examen af- 
holdtes saaledes : Ved klassisk artium for 1 kandidat i 
norsk og latin og for 2 kandidater i mathematik ; ved real- 
artium for 1 kandidat i engelsk, for 2 kandidater i mathe- 
matik og for 3 kandidater i fysik. 
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f. Tillæggprever: 

1) i latin — græsk og mathematik — naturfag, 

2) i middel skolens latinpensum — har været afholdte af 
inspektionen i april, mai, juli og december. 
Tillægsprøve i latin — græsk afholdtes i juli og decem- 
ber, hver gang for 1 kandidat. Begge bestod examen. 

Til tillægsprøve i mathematik — naturfag fremstillede 
sig i april 5 kandidater, hvoraf 3 bestod; i mai 8 kandi- 
dater, hvoraf 7 bestod; i juli 1, der ikke bestod; i de- 
cember 3, som alle bestod. Til denne tillægsprøve har 
saaledes i 1885 fremstillet sig 17 kandidater, hvoraf 13 
har bestaaet. 

Tillægsprøve i middelskolens latinpensum afholdtes af 
inspektionen i decembel*. Anmeldte var 35 kandidater. 
Af disse rejiceredes for den skriftlige del 8, i sum 9 = 17 
kandidater. 1 kandidat trak sig tilbage fra examen. 17 
kandidater bestod saaledes denne prøve. 

Meddelelse er indløben til inspektionen om, at ved 
Stavanger skole 1 kandidat har underkastet sig denne til- 
lægsprøve under afholdelsen af skolens afgangsexamen for 
middelskolen i juni og juli. 

Anmeldelser om sygdomsforfald er indløbne for 42 
kandidater, saaledes fordelte : Ved klassisk artium 6 elever 
og 13 privatister, tilsammen 19, ved real-artium 3 elever 
og 20 privatister, tilsammen 23. 

Ved skriftlig prøve alene (vid. supr.) har 19; ved 
mundtlig prøve alene 23; ved begge prøver 5 kandidater 
været sygmeldte i flere eller færre fag. I det eller de 
samme fag har 10 kandidater været sygmeldte 2 gange, 4 
kandidater 3 gange. Det samlede antal forfaldsanmeld eiser 
gjælder 27 skriftlige besvarelser og 155 mundtlige examina- 
tioner. 

Ved disse sygdomsanmeldelser stiller forholdet sig 
meget ugunstigt for privatisterne. Ved skriftlig artium 
har omtrent 3 gange flere, ved mundtlig artium næsten 4 
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gange flere privatister end elever været sygmeldte, uagtet 
ved førstnævnte prøve elevernes antal forholdt sig til pri- 
vatisternes som 304 til 190, ved sidstnævnte som 261 til 
108. Hertil kommer, at for elevernes vedkommende de 
officielle bevidnelsers form og sygdommens art ingen tvil 
kan efterlade om, at fraværelserne har været nødtvungne, 
medens i privatisternes attester lægen oftere ligefrem ud- 
taler tvil om rigtigheden af, hvad kandidaten forebringer. 
Blandt privatisterne falder igjen de fleste sygdomsforfald 
paa inspektionens kandidater. Yed mundtlig artium fore- 
ligger her for 11 af 51 kandidater sygdomsforfald i 77 
examinationstilfælde, hvilket giver paa det nærmeste netop 
halvdelen af det samlede antal examinationer ved mundtlig 
artium, ved hvilke sygdomsforfald har været anmeldte. 
Ligeledes tilhørte de 14 privatister, der meldte sig syge 
ved skriftlig artium, samtlige inspektionen. De her oven- 
for (se side 78) omtalte 14 kandidater, der ved mundtlig 
artium har meldt forfald mere end 1 gang i samme fag, 
var ogsaa, med undtagelse af 1, inspektionens privatister. 
Speciellere oplysninger meddeler vedlagte tabeller 4. Det 
turde være at anmerke, at de fleste forfald indtræffer ved 
historie og mathematik. Ligeledes er anmeldelserne om 
sygdom ulige hyppigere blandt realister end blandt latinerne, 
uagtet de sidste er saa meget talrigere end de første. 

Med hensyn til udfaldet af examan artium for de syg- 
meldte er at merke, at karaktererne laudabilis præ ceteris 
og laudabilis falder paa elever af skoler, de øvrige karak- 
terer ved klassisk artium paa 3 undtagelser nær paa pri- 
vatister, ligesom ogsaa af de sygmeldte latinere kun pri- 
vatister er rejicerede eller har trukket sig tilbage fra 
examen. Yed real-artium, hvor kun 3 elever har været 
sygmeldte, af hvilke den ene aldeles ikke fremmødte til 
examen artium, viser sig ingen saadan forskjel med hensyn 
til udfaldet for elever og privatister. 
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Tabel 1, 

Til examen artium 1885 anmeldtes ialt . 
Af disse undlod at fremmøde til examen, 
som herunder angives: 



Ved klaaaisk artium. 


Ved 
real-artinm. 




Eleyer. 


Priya- 
tister. 


Eleyer. 


Priva- 
tister. 


Afgik Ted døden . . 

Trak sig tilbage fra 
examen 

XTdebleve uden an- 
given aarsag. . . . 


1 
3 


1 
5 


2 


4 




4 


6 


2 


4 i 



510 kand. 



der fordeler sig saaledes: 



4 Sum= 16 — 
Best 494 kand. 
(Forts.) 



Universitets- og skole-annaler, 

ny række, 

der udgives effcer offentlig foranstaltning, vil udkomme med 
ca. 20 sextensidige nummere aarlig til en pris af kr. 4.oo, 
heri iberegnet porto og ombringelse, og kan bestilles ved 
alle postexpeditioner i Norge, Sverige og Danmark, samt 
i expeditionen i Å. W. Brøggers bogtrykkeri^ Earl 
Johans gade 12, Kristiania. 



A. "W. Brøggers bogtrykkeri. 



Universitets- og sl(ole-annaler. 

Ny række. 
Udgivet efber foranstaltning af 

kirke- og underrlsiiiiigs-departemeiitet. 




Examen artliim 18S6. 

(Forts.) 



' 


Klassisk artiom. 


Beal-artinm. 


Som. 


















Elever. 


Priva- 
tister. 


Sum. 


Elever. 


Priva- 
tister. 


Sam. 




AalesundB skole 


3 


1 


4 








4 


Aars og Voss's — 


28 


8 


36 


25 


5 


30 


66 


Andensens — 


10 




11 


. 


. 


. 


11 


Bergens kath.skole 


22 


11 


33 


2 


2 


4 


37 


Kristiama — 


43 


20 


63 


18 


1 


19 


82 


Eristianssands — 


10 




11 


5 


. 


5 


16 


Kriiitianssimdsskok 


8 




3 


. 


• 


• 


3 


Drammens — 


11 




. 12 


. 


. 


. 


12 


Fredrikshalds — 


9 




9 


. 


. 


. 


9 


Fredriksstads — 


9 




9 


. 


. 


. 


9 


Giertsens — 
Hamar — 


21 


11 


32 


12 


9 


21 


53 


7 




8 


8 


2 


10 


18 


liillehammers — 


. 




. 


. 


. 


. 


• 


Molde — 


4 




4 


. 


. 


. 


4 


Skiens — 


11 




12 


. 


. 


• 


12 


Stavangers — 


19 




20 


. 


- 


. 


20 


Thrpndhjems kth.sk. 


13 


- 


13 


8 


. 


8 


21 


Tromsø skole. . . • 


3 


1 


4 


- 


- 


- 


4 


Snm =: 


226 


58 


284 


78 


19 


97 


381 


Inspektionens kan- 
















didater 


- 


45 


45 


- 


68 


68 


113 




226 


103 


329 


78 


87 


165 


494 
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Tabel 





Klassisk artium. 


• 


Elever. 


Privatister. 






"S 

1 


j 


1 


■S 


02 


•S 

o 

s 




1 


a 


& 


Sum. 


Aalesunds skole 
Aars og Voss's — 
Anderssens — 
Bergens kath.skole 
Kristiania — 

Drammens — 
Fredrikshalds — 
Fredriksstads — 

Lillehammers — 
Molde — 
Skiens — 
Stavangers — 
Throndhjems kth.sk. 
Tromsø skole. . . . 


1 

1 
1 

3 

1 
1 
2 

2 

1 

1 
3 


1 

20 

6 

11 

28 

5 

2 

7 

7 

7 

11 

2 

2 
7 
7 
6 
2 


1 
5 
1 
10 
11 
4 

2 
1 

5 
3 

3 

4 
4 
1 


1 


3 
26 

8 
22 
43 
10 

3 
11 

8 

8 
18 

6 

3 
11 
12 
13 

3 




2 

2 
6 


1 

5 

8 
1 

1 
1 


1 

2 

1 


4 

9 
16 

1 

3 
1 

1 

1 


3 
30 

8 
31 
59 
11 

3 
11 

8 

8 
21 

7 

3 

12 

12 

13 

4 


Sum = 
Inspektionens kand. 


17 


131 


55 


5 


208 


1 


14 

8 


17 
4 


4 
8 


36 
20 


244 
20 


Sum = 


17 


131 


55 


5 


208 


1 


22 


21 


12 


56 


264 



Antallet af dem, der har bestaaet ved examen artium 1885 er 

saaledes ifølge ovenstaaende 362 kand. 

Rejicerede i sum blev 2 — 

Syg under den hele examen artium var .... 1 — 
Fraværende i flere eller færre fag af den mundtlige 

prøve var 4 — 

Sum . . 369 kand. 

hvilket tal svarer til antallet af de kandidater, der 
er opførte i karakterlisten for ex. art. 1885. 
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S. 



Beal- artium. 




Elever. 


Priyatiatcr, 


Sum. 


Snm. 


i 


1 




bh 


1 


te 
S 


te 

1 




te 


S 

QQ 


1 


10 

1 
11 

3 
3 

1 


10 


1 


21 

1 

13 

1 

7 
7 

2 


1 


2 
1 


1 

2 
2 


1 
3 


5 

1 

5 
2 


26 

2 
13 

1 

12 
9 

2 


3 
56 

8 
33 
72 
12 

3 
11 

8 

8 
33 
16 

3 

12 
12 
15 

4 


1 


29 


21 


1 


52 


1 


3 
14 


5 
•16 


4 
3 


13 
33 


65 
33 


309 
53 


1 


29 


21 


1 


52 


1 


17 


21 


7 


46 


98 


362 



Transport . . 369 kand. 
Føies hertil: 

de ved den skriftlige prøve rejicerede .... 117 — 

ved den skriftl. prøve i flere eller færre fag udeblevne 6 — 

fra den mundtlige prøve ^) bortviste .... 2 — 

bliver summen . . 494 kand. 

o: det antal kandidater, som i henhold til [tabel 1 har frem- 
stillet sig til examen artium 1885. 



^) Egentlig bortvistes 3 kandidater; men den ene af disse, der tillige var rejek- 
tist ved den skriftlige prøve, er medregnet blandt de 117 rejektister ovenfor. 
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Tabel 





Klasiiflt artium. 




Elever. 


Privatister. | 






Rejice- 
rede i 


Eejicerede 


Bejice- 
rede i 


Rejicerede 


Sum. 




1 


i 






i 

9* 


00 


å 


1 


å 

2 


1 




9* 


00 


1 


Aalesunds skole . 
Aars og Voss's — . 
Anderssons — 
Bergens kathedralskole 
Kristiania — 
Kristianssands — 
Kristianssunds skole . 

Fredrikshalds — . 
Predriksstads — . 
Gjertsens — . 

Lillehammers — 
Molde — . 
Skiens — . 
Stavangers — . 
Throndhjems kth.skole 

Tromsø skole 

Underv.-inspektionen . 


2 


1 
2 

2 

1 

4 




2 
2 

1 
1 
2 

1 

1 
4 


1 
1 




2 
2 

1 

1 
3 

1 

1 
5 


1 
1 

2 

1 
9 


2 

1 
2 

6 

1 
18 


11 


1 
1 

2 

7 

11 


1 

2 

8 


3 


1 
3 

3 

8 

22 


11 
22 


Som . . . 


5 


10 


3 


14 


2 




16 


14 


29 


21 


22 


13 


5 


40 


56 
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3. 



Beal-ftT tinm. 




Elever. 


PriTatister, 


Snm. 


Sam af 


Bejioerede 


Bejioerede 


Bejioerede 


Bejioerede 


rejek- 
tifter red 


1 


t 


13 




1 


09 


en 




i 

02 




1 


OB 

1 


1 




É 

64 


1 

CO 




B 


begge 
examina. 


1 


2 
2 


2 

1 
6 


_ 


8 




1 


- 


4 

1 
5 
2 

5 

1 

6 


11 


1 
2 

* 
19 


18 


1 

1 

11 


12 


10 


9 


- 


31 


4 

2 

6 
2 

9 , 

1 

6 

31 


1 
9 
3 
3 

9 
2 

1 

1 

20 

2 

1 

6 
6 

53 


3 


11 


9 


11 


15 


8 


1 


- 


24 


12 


22 


20 


14 


16 


13 


9 


- 


37 


61 


117 
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Tabel 4. 

Samlet antal sygdomsanmeldelser i de forskjellige fag ved examen 
artium 1885. 









>wi 


oa 




d 






^! ^ 


d9 


tfl 


^ 










a 
1 


ir. 




M 




O SJ 






^ 
O 






£; 


Sum. 




>?3 


h4 




cd 


^ 


9 

0:5 


'A 


"^ 


O 




n 


4] 


^ 

S 


K 




Ved kluaaiak artium , 


■J 


1 


^ 


3 


, 


8 


7 


4 


11 


5 


7 


u 


, 


13 


, 


77 


Ved real-nrtium . . ► . 


1 


- 


2 


6 


10 


9 


8 




- 


10 10 

1 


IS 


10 


13 


13 


105 


• Sum . . . 


5 


1 


2 


9 


10 


17 


15 


4 


11 


15 17 


27 


10 


at; 


13 


1S2 



Antal sygmeldte kandidater ved examen artium 1885. 





a. Samlet antal 
af sygmeldte. 


b. Sygm. ved 
skriftlig artium. 


c. Sygm. ved 
mundtlig artium. 




Ele- 
▼er. 


Pri- 
va- 
tister 


Sum 


Ele- 
ver. 


Pri- 
va- 
tister. 


Sum. 


Ele- 
ver. 


Pri- 
va- 
tister. 


Sum. 


Ved kl. artium 
Ved real- artium 


6 
3 


13 
20 


19 
23 


3 
2 


4 
10 


7 
12 


4 
2 


9 
13 


13 
15 


Sum . . . 


9 


33 


42 


5 


14 


19 


6 


22 


28 



Udfaldet af examen artium 1885 for de sygmeldte. 





Laud. 
p. eet. 

Udm. 
godt. 


Laud. 

Meget 
godt. 


Haud. 
Godt 


Non 
cont. 

Tml. 
godt. 


Reji- 
cerede. 


Ude- 
blevne 
fra ex. 
i et ell 
fl. fag 


Sum. 


Klassisk artium . 
Beal-artium 


1 


2 
1 


5 

7 


4 
3 


5 

8 


2 
4 


19 
23 


Sum . . . 


1 


3 


12 


7 


13 


6 


42 
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Antal Bygdomsanmeld eiser indsendte for samme kandidater i samme 
fag yed examen artium 1885. 





a. "1 gaoge. 


b. 3 gange. 




C! 
O 


M 

o 
S5 


c 




M 

V 

□ 


Cl 

1 


■c,g a 




Sum, 


B 


d 
B 

V 

.s 


[2; 


Sam. 


Ted kla^aiik pLrtium . 
Ved real-artium . , . 


% 


1 
2 


- 


si 


1 

3 


3 


4 
2 


2 


4 
3 


3 


15 
20 


1 


3 


!^ 


1 
5 


Sum . . , 


2 


3 


' 


a 


4 


5 


<> 


2 


7 


B 


35 


1 


3 


^ 


6 



Examen artium er afholdt til følgende tider: 

1. Skriftlig prøve fra 20de til 28de mai (med af- 
brydelse af pinseferierne). 

2. Skriftlig kontinuations-examen fra 25de juni 
i 2 dage. 

3. Aspiranternes mundtlige prøve fra 3die til 
19de juni med enkelte kontinuationer efter sidstnævnte 
datum. 

4. Skolernes examen fra 22de (23'de) juni til ca. 
15de juli (efter omstændighederne ved de forskjellige 
skoler). 

5. Privatisternes examen artium i juli fra 16de 
til 25de juli. 

6. Eontinuations-examen i september fra 4de til 
16de septbr. med efterkontinuationer ligetil 15de oktbr. 

7. Eontinuations-examen i december fra 7de til 
17de decbr. med efterkontinuationer til d. 23de decbr. 

8. Till ægs pr øver i latin — græsk og mathematik — 
naturfag afholdtes i april, mai, juni, juli, december. 
Ingen af disse tillægsprøver har medtaget mere end 
2 dage hver. — Tillægsprøve i middelskolens latin- 
pensum afholdtes (ved den mundtlige prøve for 3 
partier) mellem 4de og 12te december. 
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Oversi^ over indtægter og udgifter ved exaaieii artiui. 

Indtægt: 

Kr. Kr. 

394 examensgebyrer å kr. 40.00 . .15 760.00 

Statskassens tilskud 7 689.96 

-. 23 449.96 



Udgift: 

A. Undervisnings-inspektionen: ^* ^' 

a) honorarer 3 200.00 

b) skyds og diæt 2 053.59 

B. Censur ved den skriftlige prøve: 

a) honorarer 6 501.00 

b) skyds og diæt 1 038.24 

G. Inspektionens examina artium: 

a) aspiranternes examen . . . 810.00 

b) examen for privatister i juli: 

1) honorarer ... 1 169.00 

2) skyds og diæt . 510.92 





1 679.92 


c) kontinuations- examen i septbr. 


282.00 


d) do. i dercbr. 


198.00 


e) tillægsprøver 


234.95 


D. Skolernes examina artium: 




a) i Eristiania: 




1) honorarer ... 1 820.75 




2) skyds og diæt . 72.22 


1 892.97 


b) udenfor Kristiania: 


1) honorarer . . . 611.25 




2) skyds og diæt . 984.12 


1 595.37 





5 253.59 



7 539.24 



3 204.87 



3 488.34 



Lateris 19 486.04 
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Kr. Kr. 

Transport . . 19 486.04 

E. a) lokale i anledning af priva- 
tisternes skriftlige prøve . . 95.90 
b) inspektion ved den skriftlige 
prøve : 

1) for inspektionens privatister 
ogEr.ania kathsk. 1 104.00 

2) udenfor Er.ania . 365.80 



1 469.80 



F. a) sekretær 800.00 

b) trykningsomkostninger, avertis- 
sementer osv 1 598.22 



1 565.70 



2 398.22 
23 449.96 
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YI. Fortegnelse over dem, som har 

Klassisk exa- 



Nr. 



Kandidatemes navne. 



Fødested og 
fødselsaar. 



Forældrenes nayne og stilling. 



1 Aamodty John. Fh. 

2 Allumy Julius. D. 

5 Andersen, Thomas Amt. 

P. 
A Andersen, Trygve. H. 

h Amtzen, Hans Seeberg. 
D. 

6 Auhert, Julius Thaulow. 

C. 
1 Backer, Zacharias. Fs 

8 Bang, Thomas. D. 

9 Berq, Bertrand Kristofer. 

S^ 

10 Bergh, Albert Johan Ger- 

hard. P. 

11 Bergland, Aslak Aslak- 

sen. P. 

12 Bidenkap, Wilhelm 

Boeck. P. 
18 Bing, Lars Hess. B. 

14 Bjøntegaard, Thorvald 

Tollefsen. P. 

15 Bjørge, Lars. H. 

16 Blaauw, Johannes. A. 

& V. 

17 Blichfeldt, Bichard Jens 

Clmstian Schrøder. 
A. & V. 

18 Blessing, Henrik Greve, 

19 Blomberg, Otto Bertrand 

Rylander. P. 

20 BoUen-^an^en, Paul. P. 

21 Boye, Einar. C. 

22 Braaset, Sæbjørn. C. 



Fredrikshald 

28 aug 1867. 
Drammen 

29 nov. 1865 
Ringerike 

9 mai 1867. 

Bingsaker 

26 sept. 1866. 

Tønsberg 

19 aug. 1866. 
Kristiania 

1 okt 1867. 
Fredriksstad 

20 okt. 1867. 

Drammen 
16 mai 1867. 

Stavunger 
24 jan. 1867. 
Bodø landsogn 
24 mai 1863. 
Brunkeberg 
14 okt. 1862 

Kristiania 
22 febr. 1868 

Bergen 
16 nov. 1865. 

Hendalen 
4 nov. 1863. 
Hedemarken 

24 jan. 1868 
Bergen 

25 mai 1865. 
Skien 

28 aug. 1865. 

Drammen 

29 sept. 1866. 
Kristiania 

1 marts 1864. 

Kristiania 
20 marts 1864. 

Frosten 
12 juni 1867. 

Kristiania 
24 nov. 1867. 



Ingeniør Jens Christian Aamodt og 
Marie Jensine Charlotte, f. Møller. 
Skibsfører Julius AUum og Johanne 

Jakobine, f. Christiansen. 
Møbelhandler Martin Andersen og 

Elise Thorsdtr., f. Sæther. 
Foged Christen Andersen og Anto- 

nette Andersen. 
Bogholder Andreas Arntzen og Ma- 
ren Dorothea, f Seeberg 
Amtmand Otto Benjamin Andreas 

Aubert og Hilda, f. Thaulow. 

Lastehandler Lars Zacharias Backer 

og Hanna Cathrine Augusta, f. 

Schwartz. 

Overretssagfører Thomas Bang og 

Wilhelmine Margarethe, f. Boeck. 

Kjøbmand Gabriel Berg og Bertha 

Christine, f. Bandulf. 
Gaardbruger Isak Andreas Bergh og 

Gjertrud Jakobie Andreassen. 
Gaardbruger Aslak Bergland Gun- 

leikson og Sigrid Olsdatter. 
Stadsfysikus Johan Laurits Bidenkap 

og Elise, f. Berg. 
Skibsfører Lars Hess Bing og Chri- 
stine Marie, f. Ingebreohtsen. 
Gaardbruger Tollef Jensen og Mathea 

Olsdatter Bjøntegaard- 
Gaardbruger Anders Bjørge og Ka- 
ren Hansdatter Dehli. 
Grosserer Jacob Blaaaw og Gregorine 

Sofie, f. Wold 
Oberstløitnant Christian Emil Blich- 
feldt og Johanne Petronelle, f. 

BuU. 
Resid. kap. Peder Blessing og Anne 

Cathrine Reinert. 
Sadelmager Carl Johan Rylander 
Blomberg og Sofie Anna, f. Knudsen. 
Universitetsbibliothekar Paul Botten- 

Hansen og Hanna, f. Sang. 
Distriktslæge Jonas Collin Boye og 

Christiane Emilie, f. BulL 

Skolelærer Nils Braaiet og Petra 

Haakine, f. Myhre. 



1) Forkortelser: A. = Aalesunds off. skole, A. & Y. = Aars og Yosø^s 
kathedralskole, CS. = Kristianssands kathedralskole, CN. := Kristianssands 
Fredriksstads komm. latingymnasium, G. = Gjertsens skole, H. = Hamar, M. 
oflf. skole, Th. = Throndhjems kathedralskole, Tr. = Tromsø off skole. 
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bestaaet examen artium I 1885 1). 

men artium. 



Nr. 




2 

o 

>• 
o 

1 


li 


c 

o 

1 




1? 
"I 


o 


i 


4 




i 

GO 


li 

li 


"3 

i 

O 


i 


Hovedkarakter. 


1 


3 


3 


4 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


1 
41 - 


2 


4 


31 


12 


Haad illaudabilis. 


2 


3 


2 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 - 


2 


2 


2412 


Landabilis. 


3 


3 


2 


2 


2 


2 


1 


2 


1 


^ 


2|- 


2 


1 


2212 


Laudabilis. 


4 


3 


3 


4 


2 


2 


2 


2 


3 


3 


3|. 


1 


3 


3112 


Haad illaudabilis. 


5 


3 


3 


1 


2 


2 


1 


2 


2 


3 


1 


- 


1 


1 


2212 


Laudabilis. 


€ 


3 


3 


4 


2 


3 


2 


3 




2 


2 


- 


3 


3 


3112 

1 


HauU illaudabilis. 


7 


3 


2 


2 


1 


1 


1 


2 


1 


2 


2 


- 


1 


1 


19 


12 


Laudnbilis. 


8 


2 


2 


2 


1 


1 


1 


1 




2 


1 


- 


1 


2 


17 


12 


Landabilis pr« ceteris. 


9 


4 


3 


1 


1 


2 


2 


2 




2 


2 


- 


2 


1 


2312 


Laudabilis. 


10 


3 


3 


1 


1 


1 


1 


1 




1 


- 


1 


1 


2 


1712 


Laudabilis. 


11 


4 


2 


1 


2 


2 


2 


2 




2 


3 


- 


2 


2 


2512 

1 


Laudabilis. 


12 


3 


3 


1 


1 


1 


1 


2 




1 


1 


- 


1 


2 


1812 


Laudabilis. 


13 


3 


4 


2 


2 


1 


3 


3 


3 


3 


2 


- 


3 


3 


3212 


Hånd illaudabilis. 


14 


4 


4 


3 


2 


2 


2 


2 


2 


3 


- 


4 


3 


4 


3512 


Haud illaudabilis. 


15 


3 


2 


3 


2 


2 


1 


2 


3 


3 


2 


- 


2 


3 


28 


12 


Laudabilis. 


16 


4 


4 


2 


2 


2 


2 


3 


4 


4 


3 


- 


1 


3 


34 


12 


Haud illaudabilis. 


17 


4 


4 


2 


3 


4 


2 


3 


3 


4 


3 


- 


4 


2 


38 


12 


Haud illaudabilis. 


18 


8 


3 


4 


2 


3 


3 


4 


3 


4 


3 


- 


4 


5 


41 


12 


Non contemnendus. 


19 


4 


4 


4 


2 


' 


2 


3 


5 


5 

• 


- 


3 


3 


3 


42 


12 


Non contemnendus. 


20 


3 


2 


4 


2 


1 


2 


3 


2 


3 


2 


-■ 


1 


3 


28 


12 


Landabilis. 


21 


3 


3 


2 


2 


2 


1 


2 


1 


2 


2 


- 


3 


3 


26 


12 


Laudabilis. 


22 


3 


2 


1 


1 


1 


1 


2 


1 


1 


1 


• 


1 


1 


16 


12 


Laudabilis præ ceteris. 



skole. And. = Anderssens skole, B. == Bergens kathedralskole, C. = Kristiania 
off. skole, D. = Drammens off. skole, Fh. = Fredrikshalds off. skole, Fs. = 
= Molde off. skole, P. = Priyatist, Sk. = Skiens off. skole, S. = Stavanger 
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Nr. 



KiMndidatemes navne. 



Fødested o^ 
fødseLiaar. 



Forældrenei narne og stilling. 



23 Bredery Ole Nilsen. Fh. 



24 Brochj Olaf. C. 



25 Brodtkorbs Einar Nico- 
laj. A. & V. 
Bruun, Andreas. Sk. 

27 Bruun, Knud. C. 



Bruun, Oskar Anton 

Laurits. Tr. 
Bræinj Einar. GN. 



80 Buch, Hans Cato. P. 

31 Bugge, Anna Kristine 
Margrethe. P. 

82 CAm/«nsen, Ernst Marins 
Sk. 

Christensen, Johan Mar- 
cus. D. 
Sé Christiansen, Rolf. A 
& V. 

35 Christophersen, Otto 
Christian. O. 

Co//e</, Jonas Martin. B. 

37 Z>aa«, Diderik. C. 

38 Dahf, Karl Frimann. P. 

Dakter, Christen Larsen, 
C. 
4GDwdichen, Claudius Lu- 
cien. G. 

41 Drewsen, Paul G. 

42£bert, Waldemar Emil. 
C. 

43i^6e//, Christian Hans- 
son. G. 

44 Eberhardt,lmm9iiJiel'Ni 
oolai de Tounge. Sk. 

45 Eid, Steen Larsen Flaata. 
P. 



Fredrikshald 

21 juU 1867. 

Horten 
4 aug. 1867. 

Vardø 

16 juli 1864. 

Skien 

16 mai 1867. 
Arendal 

30 okt. 1866. 

Hammerfest 
25 aug. 1865. 

Lillehammer 

27 dec. 1865. 
Yærø pgd. 

13 april 1865. 
Egersund 

17 nov. 1862. 

Gjerpen 

22 okt. 1864. 

Drammen 

29 dec 1865. 
Kristiania 

4 marts 1867 

Kristiania 
16 marts 1867. 

Lindaas 

14 okt 1865. 
V. Åkers pgd. 

30 sept. 1868. 
V. Åkers pgd 

19 sept. 1868. 
Eidsvold pgd. 

20 8(-f)t. 1865. 
Modum 

25 juni 1867. 

Kristiania 
10 aug. 1866. 
0. Åkers pgd. 
22 juli 1865. 

Kristiania 

28 marts 1867. 
Skien 

21 mai 1866. 

Kongsberg 

febr. 1868 



Kjøbmand Georg Arthur Arotander 
Breder og Karen Anette, f. Hessel- 
berg. 
Kjøbmand Johan Anton Zinoke Broch 
og Caroline Fanny Harriet, t Gam- 
borg. 
Kjøbmand Amt Nicolaj Brodtkorb 

og Hemmingine Brodtkorb. 
Kjøbmand Anton Bruun og Olie 

Marie, f Jebsen. 
Kjøbmand Jens Brunn og Theresia, 

f Lassen. 
Skipper Lars Bruun Andreassen og 

Anna Helene, f. Jensen. 
Organist Kristian Bræin og Elise 

Engebregtsdatter. 
Sogneprest Johan Ludvig Frithjof 

Buch og Jakobine, f. Aall. 

Telegrafinspektør Jens Ulrik Ferdi- 

napd Bugge og Anna Hermine, f. 

Bugge. 

Dampskibsexpeditør Amandus So- 
fus Christensen og Dora Petrea, f. 

Berg. 
Trælasthandler Andreas Christensen 

og Abel Wilhelmine Thygesen. 
Expeditionssekretær Johannes Chri- 
stiansen og Bolette Hermana, f. 

Schnitler. 
Sogneprest Carl Bertrand Chri- 
stophersen og Johanne Ditlovna, f, 

Hald 
Distrikslæge Thomas Collett og Sine, 

f Kobro. 
Professor L. Daae og Johanne Sig- 

▼arda, f. Koren. 
Raadmand Nils Alstrup Dahl og 

Johanne Marie, f Hambroe. 
Ti ælasthandler Christian Larsen og 

Ingeborg, f Dahler. 

Læge lians Gabriel Sundt Dedichen 

og Henriette Karoline Fredrikke, f. 

Thaulow 
Fabrikeier Valdemar Drewsen og 

Pauline, f Beutner. 
Handelsfuldmægtig Karl Emil Ebert 

og Thora, f. Bolfsen. 
Høiesteretsadvokat Joachim Ebbell 
og Dorothea Margarethe, f. Hansson. 
Kjøbmand Samuel Christian Stub 
Eberhardt og Claudine Margrethe, 

f. Bagger. 

Uhrmager Lars Steensen Flaata og 

Kristine Gregersdattcr, f. Eid. 
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Ni-. 




II 


c 
o 


så 

E o 


-1 

^1 


a 


i 


. ia *j Ld 


«a 'bl 

II 


09 

C 

o 

•s 

o 


1 

5 

c 


Hovedkarakter. 


23 


4 


4 


4 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


1 


- 


2 


3 


SOl^ 


Laadabilii. 


24 


3 


2 


1 


1 


1 


1 


2 


1 


1 


1 




1 


1 


1713 


Landabilis præ ceterii. 


25 


4 


4 


3 


2 


3 


3 


3 


3 


4 


2 




3 


3 


B7)V2 


Hånd illandabilU. 


26 


4 


3 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


4 




3 


2 


211 12 


Laudabilit. 


27 


3 


3 


3 


1 


1 


1 


2 


1 


1 


2 




1 


2 


21 


12 


LandabiliB. 


28 


3 


2 


1 


1 


1 


1 


2 


1 


2 


2 




2 


2 


21 


13 


Landabilis. 


29 


3 


3 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


3 


1 




2 


2 


m 


12 


Laudabilis. 


30 


3 


3 


5 


1 


2 


2 


3 


2 


3 


3 




1 


4 


32 


12 


Haad illaudabilis« 


31 


2 


3 


2 


1 


1 


3 


3 


2 


2 


1 




2 


2 


25 


13 


Landabilis. 


32 


3 


4 


3 


2 


3 


2 


2 


2 


3 


5 




2 


3 


34 


12 


Hånd illaudabilis. 


33 


3 


3 


2 


4 


3 


2 


2 


3 


3 


2 




4 


3 


>U12 


Haad illaudabilit. 


34 


4 


3 


2 


2 


2 


2 


2 


3 


3 


1 




3 


1 


as 12 


Landabilis. 


35 


3 


3 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


3 


4 




2 


3 


30 13 


Landabilis. 


36 


3 


3 


1 


2 


1 


1 


2 


3 


3 


2 




2 


2 


2612 


Landabilis. 


37 


3 


3 


3 


2 


2 


1 


1 


2 


3 


2 




1 


2 


^5 12 


Landabilis. 


38 


2 


3 


3 


2 


2 


3 


2 


1 


1 


2 


2 


3 


3 
2 


29 


13 


Landabilis. 


39 


4 


3 


3 


1 


2 


2 


3 


3 


3 


- 


2 


1 


29 


12 


Landabilis. 


40 


3 


2 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


2 


2 


- 


1 


1 


17 


12 


Landabilis præ ceteris. 


41 


4 


3 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


3 


- 


2 


1 


27 


12 


Landabilis. 


42 


4 


3 


2 


8 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


- 


1 


2 


26 


12 


Landabilis. 


43 


3 


3 


3 


1 


1 


1 


2 


2 


3 


2 


- 


2 


3 


26 


12 


Landabilis. 


44 


4 


3 


2 


2 


2 


2 


2 


1 


2 


- 


3 


5 


3 


31 


12 


Hånd illandabilis. 


45 


3 


3 


2 


2 


1 


2 


3 


2 


3 


1 


- 


2 


1 


25 


12 


Landab'.iid. 



Nr. 



KcMdidcUernes navne. 



Fflidested og 
fødselsaar. 



Forældrenes navne og stilling. 



éQEide^ Johan Seyerinsen. 

P. 
47 Eegy Jørgen Rasmus. G. 

4SEig, Halyard Torbjørn. 

49 Eiki Christen. P. 

bO Erichsen, Hans Sofus. 
Th. 

51 Erichsen^ Johan Edyard 

A. & V. 

52 Eriksen^ Ludyig. C. 

hZ Eriksen^ Stian. CS. 

fAEvensen^ Hans Eduard. 

P. 
55 Evjenthy Haakon Martin. 

Th. 
66 Falck, Ole Alfred. A 

& V. 
57 Faye, Jørgen Breder. B. 

68 FigenschoUf Harald. S, 

59 Flem, lyar Elias Korne- 

lius. A. 

60 Fbyiet, Gunnyald. H. 

61 Floodj Ulrik Frederik 

Cappelen. Sk. 

62 Forsbergj Gustay Nico- 

laus. ' Fs. 

63 Fredriksenj Theodor 

Meyer. P. 

64 Friele, Johan Mohr. B, 

65 Frøchen, Just Cato. B. 

66 Frølickj Johan Ditlef. 

Fh. 

67 Gaarder, Johan. C. 

68 Gmthaug, Aslak. P. 

69 Gasmannf Nils Egidius. 

G. 

70 Geelmuydeny Oskar. A. 

& V. 

71 GUI Alfred. Fs. 



Hosanger Gaardbruger Severin Ellingsen Eide 
14 jan. 1862. og Ingeborg Sjursdatter. 

Eristiania Agent Jørgen Eeg og Louise Nioo- 
1 juli 1865. line, f Winderen 

Solør Gaardbruger Ole Tørrisen Eig og 

28 april 1865. Hanna Christiansdtr. 
Stjemerø Gaardbruger Christen Østensen Eik 

24 sept. 1864. og Johanne Marie Christensdtr. 
Throndhjem Konditor Ernst Erichsen og Trine, 

9 marts 1867. f. Rian. 
Eristiania Møbelhandler Hans Anton Erichsen 

29 okt. 1865. og Earen Mathea, f. Larsen. 
Modums pgd. Landhandler Erik Eriksen og Oline 

11 okt. 1866. Larsen, f. Harstad. 
Hisø pgd. Skibsfører Stian Eriksen og Petrine 

1 febr. 1867. Eriksen. 

Eristiania Ejøbmand Hans Eristian Eyensen og 
22 febr. 1868. Layilde, f Strømberg. 

Bodø landsogn Skipper Christen Evjenth og Anne 
17 juli 1865. Gurine Andersdtr., f. Valle. 
Arendal Skibsreder Anders Falck og Helene, 

25 juli 1866. f. Olsen. 
Bergen Bankchef Jørgen Breder Faye og 

12 mai 1867 Cæcilia Marie, f. Wallendahl. 
Vaagens pgd. Skipper Eilert Hagerup Figensohou 

10 dec. 1866. og Earen Henriette, f. Bruun. 
Harhams pgd. Eirkesanger Martinius Flem og Oline 

8 jan. 1865. Helene, f. Blindheim 

Hamar Overretssagfører Nils Fliflet og Alhed 
31 juli 1868. Marie Petronelle, f. Agersborg. 
Porsgrund Agent Frits Christofer Trampe 

11 febr. 1867. Flood og Marie Diderike, f. Cap- 
pelen. 

Bjorkang Formand Anders Forsberg og Char- 
14 aug. 1866. lotte, f. Fredsberg. 

Maasø pgd. Lensmand Paul Fredriksen og Per- 

28 jan. 1863. nille Marie, f Pedersen. 
Bergen Ejøbmand Henrik Johan Friele og 

29 nov. 1866. Augusta, f. Mohr. 
Bergen Agent Nicolaus Christian Frøchen 

10 aug. 1865. og Andrea Cathinka, f. Grue. 
Wærmeland Skibsfører Fredrik Nicolai Frølich 
29 aug. 1867. og Dagny, f. Wiel. 

Eristiania Handelsborger Hans Gaarder og 

13 aug. 1866. Marie, f. Gulbrandsen. 
Saude Gaardbruger Halvor Olsen og Eirsti 

4 marts 1860. Aslaksdtr. 

Porsgrund Marinekaptein Hans Møller Gas- 

26 jan. 1868. mann og Gustava Jenny Oktavia, f, 
Garben. 

Fredrikshald Ingeniør Bernhard Geelmuyden og 
22 juli 1866. Petra Olaya, f. Stang. 

Fredriksstad IndruUeringsbetjent John Andreas 
10 aug. 1867. Gill og Elise Mathilde, f. Møroh. 
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Nr. 


i 

2_ 


> 
o 

i 


li 

II 


o 
1 


il 


ii 


1 . 


6 

Q 




1 


1. 


li 
11 


'C 

o 




Hovedkarakter n 


46 


2 


3 


2 


2 


1 


3 


1 
32 


3 


- 


3 


2 


2 


2S;i2 

1 


LAudabilis. 


47 


4 


4 


2 


3 


3 


2 


3i2 


3 


8 


- 


3 


3 1 


35113 


Haud illaadabilif. 


48 


4 


4 


2 


2 


3 


3 


3 


3 


a 


4 


* 


2 


2 


35ia 


Baud ilLaudnbUiB. 


49 


4 


3 


3 


3 


2 


4 


4 


3 


3 


4 


- 


3 


5 


|41 1:^ 


Non contemnendug. 


50 


3 


2 


1 


1 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


* 


1 


1 


iiOia 


Landabilis. 


51 


3 


3 


3 


3 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


- 


3 


3 


3012 


Laadabilii« 


52 


3 


2 


3 


1 


1 


1 


2 


1 


1 


- 


2 


^ 


3 


2212 


LaQdabilii. 


53 


3 


3 


2 


1 


2 


2 


2 


3 


3 


2 


' 


% 


2 


2713 


LaadabilijSH 


54 


4 


3 


1 


2 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


- 


1 




1812 


Landabilis- 


55 


3 


2 


1 


1 


1 


1 


2 


1 


2 


1 


- 


2 




IB 12 


Laadabilifi pree cetari«. 


,56 


3 


3 


2 


2 


2 


2 


3 


2 


2 


2 


'\3 




2712 


Landabilis- 


57 


3 


2 


2 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


2 


■ ' 




1712 


Laudabilifi præ ceteris* 


58 


4 


2 


2 


2 


3 


1 


2 


2 


3 


2 




2 




26 


12 


Laudabilis. 


59 


3 


2 


4 


3 


3 


3 


3 


2 


2 


- 


3 


3 




34 


12 


Haad illandabilis. 


60 


3 


3 


1 


1 


2 


1 


1 


1 


1 


2 


- 


1 




18 


12 


Laudabilis. 


61 


3 


1 


2 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


- 


1 


1 




15 


12 


Laudabilis præ cetcris. 


62 


4 


3 


2 


1 


2 


2 


2 


1 


1 


2 


- 


1 




22 


12 


Laudabilis. 


63 


4 


4 


2 


2 


2 


2 


3 


2 


2 


- 


5 


1 


2 


31 


12 


Haud illaudabilis. 


64 


4 4 


3 


2 


3 


4 


3 


4 


5 


2 


- 


2 


3 


39 


12 


Haud illaudabilis. 


65 


3 4 


4 


2 


2 


3 


3 


2 


2 


2 


. 


3 


3 


33 


12 


Haud illaudabilis. 


66 


3 


3 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


- 


1 


1 


16 


12 


Laudabilis. 


,67 


3 


3 


5 


2 


1 


1 


2 


2 


2 


1 


1 


2 


4 


29 


13 


Laudabilis. 


68 


4 


3 


2 


o 


2 


2 


2 


3 


4 


4 


- 


2 


4 


35 


12 


Haud illaudabilis. 


69 


2 


3 


1 


2 


■1 

JL 


1 


1 


1 


1 


1 


- 


1 


1 


16 


12 


Laudabilis præ ceteris. 


70 


3 


3 


2 


2 


2 


2 


3 


3 


3 


2 


- 


2 


3 


30 


12 


Laudabilis. 


71 


3 


3 


5 


2 


1 


2 


2 


1 


2 


3 


- 


1 


3 


28 


12 


Laudabilis. 
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Nr. 



KandidtUemes navne. 



Fødested og: 
fødselMar. 



Forældrenes nayne og stilling. 



72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 



79 
80 
81 



83 
84 
85 



GicBver, Theodor Wessel. 

Tr. 
Gjersvoldy Magnus Mek- 

lenborg. ON. 
Gjesåøn, Carl Herman. 

G. 
Gjør, Harald Fredrik. 

G. 
Ghérsen, Peter Andreas 

Garmann. And. 
Greve^ Otto Skjoldborg. 

B. 
Grundty Jens Andreas, 

Fh. 

Grøntvedtf Mathias. O 

Guibrttndsen, Gerhard 
Frithjof. P. 

GufbrantOThAjiel Frithjof, 
C. 

Gunstadj Ole Gudbrand- 
sen. P. 

Haagensen, Carl Maurits. 

Haavardshohn^ Jon. P. 



Hammer stadi Hans Peter 

Syrersen. A. ft V. 
Hansen, Carl Johan Al- 
bert. P. 
^1 Hansen, Halvor Engen. 

Fh. 
^Hansen, Ejerral Anton 
Bull. Th. 
Hansen, Kristian Woll« 
nich. P. 
^ Hanssen, Carl Lauritz. 
A. & V. 

91 Hansteen, JBIdyard Hei- 
berg. C. 

92 Hansteen, Philip. B. 



93 



94 



95 
96 



Hiar5ttø,Franois Gotfred. 
G 

Hauge, Gustay Johannes 
Hjalmar Alfred. Sk. 

Heg^e, Gustar Emil 

Éiunstrup. O. 
Heggen, Bernhard. H. 



Trondenes pg. Kjøbmand Søren Schielderup Giærer 
19 mai 1868. og Thora, f. Wessel. 

Skjærrø pgd. Pedel Gunder Johnsen Gjersvold og 

I aug. 1867. Martha Malene Israelsdtr. 
Skudesnes Skibsreder Erik Gjessen og Sille 

22 jan. 1865. Marthea, f. Olsen. 

Kristiania Skolebestyrer Laurits Magnus Salo- 

19 juni 1866. mon Gjør og Nora Julie, f. Olsen. 
Kristiania Byretsreferent Paul Irgens Gløersen 

28 april 1867. og Birgitte, f Irgens. 
Sund pgd. Provst Johan Fritsner Greve og Anne 

25 noY. 1865. Elisabeth, f. Skjoldborg. 

Eidsberg Foged Hilmar Kristian Fredmar 
aug. 1867 Grundt og Laura Augusta Kristine, 

f. Christensen. 
Moss Kanaldirektør Lars Grøntredt og 
25 sept. 1867. Anna Marie Ottilie, f. Mellby. 
Kristiania Brugsfuldmægtig Anders Gulbrand- 

29 mai 1863. sen og Anna, f Oollichsen. 
Kristiania Brugseier Carl August Gulbranson 

20 mai 1866 og Minda Ramm, f. Juell. ^ 
Bingebo psrd. Gaardbruger Gudbrand Olsen Gun- 

3 mai 1864. stad og Karen Olsdtr., f. Buste. 

Grimstad Skibsfører Bernhard Haagensen og 
20 mai 1868 Thomine Christine, f. Jansen. 
Sveen pgd. Husmand Jon Jøigensen Haayards- 
9 mai 1868 holm og Malene Joh'sdtr. 

Toten Gaardbruger Syyer Nielsen Hammer- 
3 juni 1863. stad og Karen Jakobsdtr. 

Kristiania Skrædder Carl Fredrik Hansen og 
28 okt. 1865. Emma, f. Mathisen. 

Fredrikshald Skibsfører Hans Marinius Hansen og 
19 sept. 1866. Christine Margrethe, f. Henriksen. 
Throndhjem Kunrmager Johan Hansen og Anne 

9 marts 1867. Kirstine, f. Bakke 
Tjølling pgd. Skibsfører Ludyig Hansen og Kri- 

8 okt. 1867. stiane Helene, f. Hansen. 

Holmestrand Kjøbmand Christen Hanssen ogPetro- 

27 juni 1867. nelle Adelgunda, f. Lærum. 
Køraas Direktør Harald Hansteen og La- 

16 juli 1867. gertha Mathilde, f. Heiberg. 

Jæderen Provst Wilhelm Hansteen og Eleo- 
18 okt 1866. nora, f Conradi. 

Kristiania Gaardbruger Gottfried Kristian Fre- 
18 juni 1867. drik Harbitz og Frances Esther 
Theobald. 
Skien Provst og Sogneprest Andreas Hauge 

10 marts 1867. og Gabriele Caspara Sigismunda, f. 
Kjelland. 

Kristiania Cand. jur. Kristian Thorberg Hegge' 

II nov. 1866. og Anna Marie, f. Kamstrup. 
Helgøen Gaardbruger Peder Heggen og Lo- i 

28 april 1866. vise Hansdtr. ' 
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Hr. 


B 
C 

o 


Jill 


tf 


SS = 

■i g' 


J 1 


d 
Q 




å 


S 
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"ET 

s 


4) "O 

^ = 

3 


11 

ol 


£oi;«dJtardtfer, 


72 


3 


2 


3 


2 


2 


2 


3 


3 


3 


- 


2 


3 


31 


12 


Haud iUaadabilis. 


73 


3 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


- 


1 


1 


ilt 


U 


Laudabilis præ ceteris. 


74 


4 


4 


4 


2 


2 


2 


3 


2 


2 


4 


- 


2 


3 


8113 


Haud illaudabilis. 


75 


3 


4 


3 


2 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


- 


2 


4 


■iiua 


Laudabilis. 


76 


4 


4 


2 


2 


2 


1 


2 


2 


2 


2 


- 


2 


2 


i7 12 


Laudabilis. 


77 


4 


4 


4 


2 


2 


2 


2 


2 


3 


3 


- 


2 


3 


;i3 12 


Haud illaudabilis. 


78 


3 


4 


4 


2 


1 


1 


2 


1 


1 


2 


- 


1 


2 


24 


12 


Laudabilis. 


79 


4 


3 


3 


2 


2 


2 


2 


2 


3 


2 


- 


3 


2 


m 


12 


Laudabilis. 


80 


4 


4 


3 


3 


3 


3 


4 


4 


4 


3 


- 


4 


4 


43 1'2 


Kon contemnendus. 


81 


4 


3 


3 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


3 


- 


1 


3 


:i^ 


1:> 


Laudabilis. 


82 


3 


3 


1 


2 


2 


1 


2 


2 


2 


2 


- 


3 


1 


24 


12 


Laudabilis. 


83 


3 


3 


3 


2 


1 


1 


2 


2 


3 


- 


2 


2 


1 


as 


12 


Laudabilis. 


84 


3 


4 


2 


3 


2 


3 


4 


2 


2 


- 


3 


2 


1 


;4i 


12 


Haud illaudabilis. 


85 


3 


2 


3 


2 


1 


2 


2 


2 


2 


- 


4 


3 


4 


^0 


12 


Laudabilis. 


86 


4 


4 


4 


2 


3 


5 


5 


3 


4 


2 




2 


3 


n 


12 


Non contemnendus« 


87 


3 


3 


3 


2 


2 


1 


2 


1 


1 


2 




3 


3 


:^i; 


1'^ 


Laudabilis. 


88 


3 


3 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 




4 


2 


:i'r 


11 


Laudabilis. 


89 


3 


3 


2 


1 


1 


2 


2 


3 


3 


3 




2 


3 


■>rt 


12 


Laudabilis. 


90 


3 


2 


2 


1 


2 


2 


2 


1 


2 


3 




2 


1 


2n 


12 


Laudabilis. 


91 


3 


3 


2 


2 


3 


2 


2 


2 


3 


1 




1 


2 


ar. 


13 


Laudabilis. 


92 


4 


4 


4 


3 


1 


3 


2 


1 


2 


, 


2 


1 


2 


29 


12 


Laudabilis. 


93 


3 


3 


1 


1 


1 


1 


2 


1 


2 


1 


- 


1 


2 


19 


12 


Laudabilis. 


94 


3 


3 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


3 


2 


- 


4 


1 


27 


12 


Laudabilis. 


95 


2 


2 


2 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


- 


1 


1 


15 


12 


Laudabilis præ ceteris. 


96 


3 


3 


4 


3 


3 


2 


2 


2 


3 


3 


- 


5 


2 


35 


12 


Haud illaudabilis. 



98 



Nr. 



Kandidaternes navne. 



Fødested og 
fødsels aar. 



Forældrenes navne og stilling. 



97 Heiberg^ Anton Vilhelm 

Scheel. C. 

98 Eeidenreichy Jacob Bre« 

der. C. 

99 Henrichseny Hans Holm- 

boe. B. 

100 Eenriksseny Ole Bøgh. 

B. 

101 Hirschy Hans Jørgen 

Darre. Th. 

102 Hoff; Nicolai. C. 

103 Hoffmann, Per Bøe. A 

104 Holme, Anders Johannes- 

sen. P. 
lOh HoUumy Martin. Th. 

106 HokU Fredrik. G. 

107 Holst, Julius. D. 

108 Holst, Peter Edyin. D. 

109 ^o/(/bd<, Harald Frithjof. 

A. & V. 

110 Holih, Wilhelm Alfred 

Emanuel. P. 

111 Holtsmark, Gabriel Ga- 

brielsen. And. 

112 Hopstock, Halfdan. B 

113 Houg, Adolf. H. 

114 Husey Karl. P. 
115jBrM6er/, Gottfried. Sk. 

116 Høstmarky Ole Beyer. 

M. 

117 Høyer, Einar Kristian. 

CS. 

118 Igelsrud, Kristian. C. 

119 Ingebrigtsen, Ingyald. P. 

120 Iversen, Ingvald. C. 

121 Jacobsen, Johan Severin, 

Fs. 



Kristiania 
8 jan. 1868. 

Kristiania 

27 april 1867. 

Aalesund 

24 marts 1867, 

Bergen 

16 okt. 1867. 

Throndhjem 

4 febr. 1868. 

Kristiania 

2 mai 1867. 

Aalesund 

5 juni 1867. 

Holme 
6 april 1864. 

Melhus 

16 april 1865. 

Kristiania 

25 aug. 1867. 
Drammen 

16 sept. 1866. 

Flekkefjord 

21 april 1867. 

Kristiania 

6 nov. 1866. 
Kristiania 

25 sept. 1866. 



Asker 
febr. 1867. 
Bergen 
24 okt. 1866. 
Næs, Hedem 
27 sept. 1867. 
Næs, Hedem. 
29 sept. 1864. 
Kragerø 

11 juni 1867. 
Frænens pgd. 
29 nov. 1877. 

Gryttens pgd. 
18 juli 1868. 
Eidsvoldspgd. 
27 febr. 1867. 
Ofoten 

12 juni 1861. 
Horten 

12 nov. 1865, 

Glemminge 

29 juni 1867. 



Advokat Anton Wilhelm Heiberg og 

Antonie Magdalene, f. Fossum. 
OverretasagførerJohanKristianAugust 

Heidenreich og Marie, f Breder. 
Rektor Christian Henrichsen og Marie 

Helene, f. Skagen. 
Bankchef Odin Emil Henrikssen og 

Marie, f. Bøgh. 

Bankchef Christian Worm Sommer. 

schield Hirsch og Manine Nikoline, 

f. Darre. 
Kaptein Edvard Hans Hoff og Elise, 

f. Wessel. 
Læge Fredrik Christian Steenbuch 
Hoffmann og Karen Marie, f. Bøe. 
Skomager Johannes Andersen og 

Ingebjørg Askilsdtr. 
Kommunekasserer Jon Henriksen 

Hollum og Karen Olsdtr. 
Kjøbmand Arnold Holst og Berthe 

Agathe. 
Læge Johan CoUett Holst og Julie 

Emilie, f. Blich. 
Sagfører Edvard Holst og Sara Marie 

Karoline, f. Koren. 
Snedkermester Peter August Holtfodt 

og Agnete Oline Marie. f. Olsen. 
Handelsborger Søren Olsen Holth 
og Mathilde Caroline Grethe, f. Ek- 

mann. 
Gaardbruger Bernt Holtsmark og 

Anne Elisabeth, f. Gabrielsen. 
Havnefoged Jens Sigfred Hopstock 

og Anna Juliane, f Krohn. 
Almuskolelærer Andreas Houg og 

Marie, f. Pettersen. 
Gaardbruger Nils Huse og Antonette 

Huse. 
MenighedsforstanderGottfriedHiibert 

og Marie, f. Klem. 
Landhandler Henrik Adolf Høst- 
mark og Engel Bertine Augusta, f. 

Junge. 
Sogneprest Hans Anton Høyer og 

Nikoline, f. Petersen. 
Proprietær Johan Igelsrud og Laura, 

f. Tønsager. 
Kirkesanger Anders Mathias Inge- 
brigtsen og Helene, f. Olsen. 
Snedker Erik Iversen og Jermine 

Martine, f. Friis. 

Skibsfører Theodor Jacobsen og Else 

Marie XJlriksdtr. 
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i 
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1 

2 
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M 
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SovtdicarakUr. 


97 


4 


2 


2 


3 


1 


2 


1 


- 


2 


S 


3Brj 


Laiidabi1i9» 


98 


4 


3 


3 


3 


2 


2 


2 


2 


2 


» 


- 


3 


4 


s% 


12 


Haud lUnudabiliB* 


99 


4 


4 


3 


3 


2 


3 


2 


4 


4 


2 


- 


3 


3 


■m 


12 


Haitd UUndabiUB' 


100 


3 


3 


4 


3 


2 


3 


3 


4 


4 


4 


- 


2 


4 


■UM2 


Haud iHAudabilU. 


101 


4 


2 


1 


2 


2 


1 


2 


2 


2 


2 


- 


2 


2 


^M 1'.; 


LfiiidabitiA, 


102 


3 


3 


2 


2 


1 


2 


2 


1 


2 


1 


- 


2 


3 


24 l:i 


L^Qilflbilis. 


103 


4 


3 


2 


1 


3 


3 


3 


2 


2 


2 


- 


3 


2 


SO]t> 


Laudabilifl. 


104 


4 


4 


4 


3 


2 


5 


4 


3 


4 


- 


5 


2 


3 


4;riLf 


Kon contÉmaendafl. 


105 


4 


3 


1 


2 


2 


2 


3 


3 


3 


3 


- 


4 


1 


;^^i 


U 


Haud illauclabUis, 


106 


4 


.4 


3 


3 


2 


3 


3 


2 


3 


3 


- 


3 


2 


sn 


n 


Haad illaudabilifl' 


107 


3 


3 


4 


2 


2 


1 


2 


1 


2 


1 


- 


2 


4 


2T 


12 


Landabilis. 


108 


3 


2 


4 


3 


2 


1 


1 


2 


2 


3 


- 


1 


3 


■.^7 


l'i. 


LaudabiliS' 


109 


3 


2 


1 


1 


1 


2 


2 


1 


1 


1 


- 


1 


1 


17 U 


LaadabilispriÆi ceteris« 


110 


4 


3 


2 


2 


2 


1 


2 


2 


2 


- 


2 


2 


4 


ij_s 


n? 


Landabilis. 


111 


3 


2 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


2 


1 


- 


1 


1 


i<; 


1:> 


Laud abilia præ c€teris. 


112 


3 


4 


3 


2 


2 


3 


3 


2 


3 


3 


- 


1 


1 


riO 


VÅ 


Laudabilig. 


113 


3 


2 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


- 


1 


1 


1'^ 


i:3 


Laudabilie præ cetens. 


114 


3 


3 


3 


4 


2 


2 


3 


1 


2 


2 


1 


4 


2 


rVi 


i:l 


Landabilis. 


115 


3 


2 


1 


m 


1 


2 


2 


' 


3 


2 


1 


2 


3 


;J-, 


1-i 


LAttdabilifl. 


116 


4 


2 


2 


1 


2 


2 


3 


2 


2 


2 


- 


3 


2 


:27 


l:i 


Laadabilis. 


117 


3 


3 


3 


2 


3 


2 


3 


4 


4 


2 


- 


2 


3 


■w 


\2 


Haud illaudabilia. 


118 


4 


2 


2 


2 


3 


2 


3 


2 


3 


3 


- 


2 


2 


?jO 


!S 


La adabil ie. 


119 


4 


3 


4 


3 


3 


4 


4 


4 


4 


5 


- 


3 


4 


l'i 


15 


Non GfiQtemnenduB. 


120 


3 3 


3 


2 


1 


1 


2 


2 


2 


- 


1 


1 


4 


-.:> 


,a 


L&udabiliB. 


121 


3 


3 


4 


2 


2 


1 


1 


1 


1 


3 


- 


1 


3 


25 


12 


Landabilis. 



*) Dissenter. 
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Nr. 



Kandidaternes navne. 



Fødested og 
fødselsaar. 



Forældrenes navne og stilling. 



122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 

138 
139 

140 
141 

142 
143 
144 
145 
146 



Jacobsen, Martin Jnlius. 
C. 

Jacobsen, Sigvald Nico- 
laj. A. & V. 

Jakobsen, Simon Jonas. 
Sk. 

Jensen, Andreas Martin. 
D. 

Jensen, Harald. G. 

Jenssen, Hjalmar. C. 
Jenssen, Hans Wiers. B. 

Jenssen, Henrik Kristian. 
Th. 

Jentoft, Johannes. 
A. & V. 

Johannesenflie Martinus. 
CS. 

Johannessen, Pedro Ma- 
thias Theodor. B. 

Johansen, Hjalmar Theo- 
dor. G. 

Johnson, Asgeir. And. 

Johnson, Gisle Espolin. 

C. 
Jonassen^ Fredrik Julius 

Holst. C. 
Jurgens, Bernhard Emil 

Lønborg. O. 

Jør^«ns6», Knut Olaf. P. 

Kahrs, Olaf Christen 
August. P. 

Kamstrup, Fredrik Sta- 
beli. C. 

Killengreen, Christian 
Petter. Tr. 

Kjeldsberg, Frederick 

James. Th. 
Klingenberg, Alf. Th. 

Knudsen, Christen Chri- 
stian Andor. P. 

Knudsen, Jakob Albert. 
S. 

Knudtzon, Christian Au- 
gust O. 



Kristiania 
17 april 1865. 

Kristiania 
28 jan. 1867. 

Solum 

17 jan. 1867. 

Røkens pgd. 

8 nov. 1866. 

Kristiania 
23 april 1867. 

Kristiania 

31 okt. 1865. 

Bergen 

25 nov. 1866. 
Thr ondhjem 

14 juli 1867. 
Vadsø 

4 juni 1866. 

Kristianssand 

22 marts 1867. 

Bergen 

10 febr. 1865. 
Kristiania 

6 sept. 1866. 
Kristiania 

26 okt. 1859. 
V. Åker 

21 april 1868. 

Moss 
2 okt. 1866. 
Jjunde pgd. 

28 juni 1866. 

Askøens pgd. 

8 juli 1863. 

Surendalen 
26 nov. 1864. 

Eker pgd. 

8 jan. 1867, 

Tromsø 

29 mai 1866. 

Throndhjem 

12 okt. 1866. 

Throndhjem 

8 sept. 1867. 

Hisø 

28 marts 1868. 

Kopervik 

11 aug. 1866. 
Throndhjem 

15 aug. 1865. 



Anatomiassistent Jens Jakobsen og 

Inger Marie, f. Poulsen. 
Telegraf kasserer Sigvald Nicolaj Ja- 
cobsen og Hedevig, f. Jørgensen. 
Lensmand Isak Jakobsen og Thalie 

Andrea, f. Hansen. 
Selveier Jens Martinsen Guttersrud 

og Marie, f. Engebretsen. 
Yerkseier Jens Jacob Jensen og Marie 

Jensen. 
Foged Jens Jenssen og Ulrikke Chri- 

stence, f. Lohrbauer. 
Farver Johan Jenssen og Elisa Mag- 
dalene, f. Wiers. 
Grosserer Kristian Jenssen og Hen- 
riette, f. Kaasbøl. 
Konsul Johan Rasch Jentoft og Elisa 

Valentine, f. Doxrud. 
Snedkermester Kristen Johannesen 

og Gedurine Tjomsaas. 
Skomagermester Anders Johannessen 
og Christiane Johannessen, f. Madsen. 
Kjøbmand Karl Ludvig Johansen og 

Jeannette Marie, f. Schyttelvig. 
Skomager Oluf Christian Johnson og 

Ingeborg Marie, f. Iversen. 
Res. kap. Jakob Johnson og Jørgine 

Olavia, f. Petersen. 
Postmester Nils Semb Jonassen og 

Anna Colban, f. Berg. 

Sogneprest Magnus Christian Jurgens 

og Anne Cathrine Emilie Laura 

Fortesine, f Aal. 
Gaardbruger Nils Jørgensen og Marta 

Knutsdtr. 

Distriktslæge Kristoffer Collet Kahrs 

og Augusta Olava Kahrs, f. Punter- 

vold. 
Læge Erik Theodor Schjøth Kamstrup 

og Maren Mathea, »f. Tandberg. 
Kjøbmand Christian Petter Killen- 
green og Rikka Elisabeth Henriette, 

f. Floer. 
Konsul Rasmus Kjeldsberg og Har- 
riet, f Southern. 
Konsul Halfdan Frederik Klingenberg 

og Martha Angell, f. Lysholm. 
Undertoldbetjent Christen Christian 
Knudsen og Andrea Sofie, f. Arnesen. 
Landhandler Jakob Knudsen og Mette, 

f. Fuglestad. 

Rektor Nikolai Otto Knudtzon og 

Marie Dorothea, f. Krag. 
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Nr. 




1 s'ti 
1 s^ 

S-3 


! d 


. = 

IS® 


rt 


Q 


i 

c 


1 
Jo 




ti 


Cj 


^1 
II 


1^- 

c ^ 

O) « 

II 


Hovedkarakter. 


122 


4 


4 


3 


3 


2 


3 


4 


3 


3 


3 


- 


5 


4 


4112 


Non contemnendus. 


123 


3 


3 


1 


2 


1 


1 


2 


2 


2 


1 


- 


2 


2 


2212 


Iiandabilis 


124 


3 


3 


3 


2 


2 


1 


2 


1 


2 


- 


4 


3 


4 


30 


12 


Laudabilis. 


125 


3 


2 


1 


1 


1 


1 


1 


2 


2 


1 


- 


1 


1 


17 


12 


Laadabilis præ ceteris. 


126 


3 


2 


1 


2 


1 


2 


2 


2 


3 


1 


- 


1 


2 


22 


12 


Laadabilis. 


127 


4 


4 


3 


2 


2 


1 


2 


3 


3 


2 


- 


3 


4 


33 


12 


Haad illaudabilis. 


128 


2 


3 


2 


1 


2 


1 


1 


1 


2 


2 


- 


2 


2 


21 


12 


Laadabilis. 


129 


2 


3 


3 


3 


2 


2 


3 


3 


4 


3 




2 


3 


33 


12 


Haad illaudabilis. 


130 


3 


3 


2 


2 


2 


2 


3 


3 


4 


3 


- 


2 


1 


30 


12 


Laudabilis. 


131 


3 


3 


1 


1 


2 


1 


1 


2 


3 


1 


• 


1 


1 


20 


12 


Laadabilis. 


132 


4 


3 


3 


2 


2 


2 


2 


1 


2 


4 


- 


3 


3 


31 


12 


Haud illaudablis. 


133 


3 


3 


2 


3 


2 


2 


2 


3 


3 


2 


- 


2 


2 


29 


12 


Laudabilis. 


134 


4 


3 


1 


2 


1 


1 


1 


1 


1 


- 


3 


2 


1 


21 


12 


Laudabilis. 


135 


3 


4 


3 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


3 


- 


2 


3 


29 


12 


Laudabilis. 


136 


3 


3 


3 


2 


2 


2 


3 


3 


3 


2 


1 


2 


5 


34 


13 


Haud illaudabilis. 


137 


3 


2 


1 


1 


2 


1 


2 


2 


2 


1 


- 


2 


2 


21 


12 


Laudabilis. 


138 


3 


3 


2 


2 


3 


4 


3 


2 


2 


- 


4 


3 


3 


34 


12 


Haud illaudabilis. 


139 


4 


4 


2 


3 


3 


5 


5 


3 


4 


4!- 


3 


2 


42 


12 


Non contemnendus. 


140 


4 


4 


4 


3 


2 


2 


3 


3 


4 


1 - 


2 


2 


34 


12 


Haud illaudabilis. 


141 


3 


2 


3 


2 


2 


1 


2 


1 


1 


- 


2 


1 


3 


23 


12 


Laudabilis. 


142 


3 


3 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


3 


3 


- 


1 


1 


26 


12 


Laudabilis. 


143 


4 


3 


1 


2 


2 


2 


3 


3 


3 


2 


- 


3 


2 


30 


12 


Laudabilis. 


144 


4 


3 


2 


2 


3 


2 


3 


2 


2 


- 


3 


4 


4 


34 


12 


Haud illaudabilis. 


145 


4 


3 


3 


2 


2 


3 


3|2 


3 


3 


- 


1 


3 


32 


12 


Haud illaudabilis. 


146 


4 


4 


3 


2 


3 


2 


3 


3 


4 


- 


3 


2 


3 


36 


12 


Haud illaudabilis. 
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Nr. 



Kandidaternes navne. 



Fødested og 
fødselsaar. 



Forældrenes navne og stilling. 



147 Knudtzon^ Otto Thott 

Fritzner. C. 
léSKnutaeny Johan Fredrik 

Nils Andreas. A. & Y, 

U9KobrOy Isak. C. 
IbO Korenj Audun. CS. 

151 Koren^ August. C. 

152 Krabbe, Hermann An- 

dreas. P. 

153 Laastad, Irar Amandus 

Theodor Næsheim. P. 

154 Langey Joachim Andreas 

Poulsen. OS. 

155 Langet Oarl Theodor. 

156 Zar«6n,0hristian August, 

O. 

157 Zar^cn, Lars. Sk. 

158 Larsson^ Earl. P. 

159 Lasson, Obristian. P. 

160 Laviky Dorotheus. P. 

161 Lehmann, Earl Wilhelm. 

S. 

162 Lieblein, Johan Nikolai 

Severin, P. 

163 Lindeman, Fredrik Otto. 

C. 

164 Lund, Isak. P. 

165 LundevalL Christopher, 

Sk. 

166 Lundgreen, Hans Holst 

Lassen. O. 

167 Lundk, Carl Gottlob Fre- 

drik. A. & V. 

168 Lyng, Ulrik Fredrik 

Lange. M. 
•169 Løvenskiold, Thorvald. 
C. 

170 Magehen, Eyvind. B. 



Laurvig 

1 sept. 1867. 
Baerum 

27 marts 1867. 

Bergen 

29 okt 1867. 

Bremaoger 

3 juU 1867. 

Throndhjem 

21 aug. 1866. 

Hamar 

1 nov. 1866. 
Lysters pgd. 

31 mai 1866. 

Arendal 
11 okt. 1865. 
Fredrikshald 

2 sept. 1867. 
Eristiania 

17 jan. 1864. 

Skien 
14 juU 1867. 

Oiygstad 
19 sept. 1864. 

Eristiania 
14 juH 1865 

Hosanger pgd. 
4 juni 1863. 

Stavanger 
7 marts 1867. 

Eristiania 

16 mai 1866. 

Eristiania 

2 dec. 1865. 

Holmestrand 

11 nov. 1863. 
Hvideseid 

17 mai 1866. 
Arendal 

23 jan. 1867. 

Eristiania 
26 dec. 1866. 

Bolsø pgd. 

12 jan. 1868. 
V. Åker 

21 juH 1866. 

Bergen 
2 marts 1867. 



Rektor Nikolai Otto Enudtzon og 

Marie Dorothea, f. Erag. 

hfRge Carl August Enutsen og 

Margery Caroline Henriette Lovise, 

f. Thaulow. 
Agent Thomas Eobro og Bolette 

Nioolaysen, f. Ziesler. 
Sogneprest Ulrik Eoren og Berta 

Elise, f. Gerckens. 
Eorpslæge August Laurentius Eoren 

og Johanne Eathrine, f. Brinch. 
Mægler Peter Othar Erabbe og 

Helma, f. Eolderup. 
Lærer Ingebret Martin Andersen 

Laastad og Ingrid Torstensdtr. 
Skomagermester Ole Eristian Poul- 
sen og Mathilde, f. Jørgensen. 
Ejøbmand Carl Herman Lange ogEir- 
stine Antonette Fredrikke, f. Poulsen. 
Arbeider Torkild Larsen og Thrine, 

f. Christiansen. 
Agent Hans Larsen og Ingeborg, f. 

Usterud. 
Gaardbruger Eristian Larsson Bova 

og Maria Nilsdtr. 
Regjeringsadvokat Christian Carl Otto 
Lasson og Alexandra, f. Morgen- 
stjerne. 
Gaardbruger Johannes Andersen og 

Eari Andersdtr. 
Murmester Heinrich Ernst Lehmann 

og Johanne Eristensen 

Professor Jens Daniel Carolus 

Lieblein og Johanne Alette, f. Da- 

nielsen. 

Organist Ludvig Mathias Linde- 
man og Aminda Magnhilde, f. 
Brynie. 
Apotheker Adolf Ingvald Lund og 

Susanne Marie, f. Båstad. 
Gaardbruger Tarald Toijusen og 

Anne Andrea Christophersdtr. 
Telegrafbestyrer Ditlev Lundgreen 

og Maren Olivia, f. Lassen. 
Arkivfuldmægtig Otto Carl Claudius 
Gregers Lundh og Julie Marie, f. 

Warmuth. 
Overtoldbetjent Martin Throne Lyng 

og Therbora Dorothea, f. Lange. 
Eaptein Herman Severin Løven- 
skiold og Ingeborg Christine, f. 
Meyer. 
Politimester Thorbjørn L. Mageissen 
og Sophie, f. Paulsen. 
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Nr. 


£ 

-g 

a 


> El ^ 


o 

Ol 


a3 

1° 


'S' 







<§ 


C 

1 


i 

c 

pc] 


6 

S 

.2 


II 


5ii 
li 


Bovtåharakiet, 


147 


4 


4 


3 


2 


1 


2 


2 


2 3 


- 


2 2 


3 


3012 


Laadabilis. 


148 


4 


3 


1 


1 


S 


1 


2 


2 


3 


2 


•1^ 


1 


2412 


Laudabilis. 


149 


4 


4 


4 


3 


8 


2 


3 


3 


3 


2 


.4 


4 


3912 


Uaod iUaudabilis. 


150 


3 


3 


4 


^ 


2 


1 


2 


1 


2 


3 




2 


3 


2912 


Laodabilis. 


151 


3 


4 


2 


2 


2 


3 


3 


(2) 

5 


'^^ 


3 




3 


2 


8812 


Haud iUaudabilis. 


152 


3 


3 


% 


3 


2 


1 


2 


3 


3 


3 




1 


4 


30 


12 


Laadabilis. 


153 


3 


3 


3 


3 


2 


S 


3 


2 


3 


- 


3 


4 


4 


m 


12 


Haad iUaudabilis. 


154 


4 


3 


3 


2 


2 


4 


4 


2 


3 


2 


1 


1 


3 


M 


13 


Haud iUaudabilis. 


155 


3 


S 


1 


2 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


- 


2 


2 


19 


12 


Laudabilis. 


156 


4 


3 


1 


3 


2 


% 1 


2 


3 


4 


2 


1 


2 


3 


-^ 


13 


Laudabilis. 


157 


3 


3 


1 


1 


2 


1 


2 


2 


2 


3 


- 


1 


3 


1 


12 


Laudabilis. 


158 


2 


2 


1 


1 


1 


3 


4 


3 


4 


- 


2 


3 


1 


11 


12 


Laudabilis. 


159 


3 


4 


4 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


- 


3 


4 


39 


13 


Haud iUaudabilis. 


160 


3 


3 


4 


2 


3 


2 


3 


3 


3 


- 


2 


3 


3 


34 


12 


Haud iUaudabilis. 


161 


4 


3 


1 


2 


1 


1 


2 


1 


2 


2 


- 


2 


3 


24 


12 


Laudabilis. 


162 


3 


4 


5 


3 


2 


2 


3 


5 


5 


3 


- 


4 


6 


45 


12 


Non coDtemnendus. 


163 


3 


3 


2 


2 


1 


1 


2 


1 


1 


1 


- 


2 


2 


21 


12 


Laudabilis. 


164 


4 


3 


4 


2 


3 


3 


3 


2 


2 


3 


- 


4 


5 


38 


12 


Haud iUaudabilis. 


165 


3 


3 


3 


2 


1 


2 


2 


1 


2 


3 


- 


2 


4 1 


28 12 


Laadabilis. 


166 


3 


3 


2 


1 


2 


1 


1 


1 


1 


1 


" 


1 


3 


20 


12 


Laudabilis. 


167 


3 


2 


1 


2 


2 


1 


2 


2 


3 


2 


- 


2 


3 


25 


12 


Laudabilis. 


168 


4 


4 


3 


2 


1 


2 


3 


2 


1 


3 


- 


2 


1 


28 


12 


LaudabiUs. 


169 


3 


3 


2 


2 


2 


1 


2 


2 


2 


1 


- 


1 


1 


22 


12 


LaudabiUs. 


170 


4 


3 


3 


3 


1 


3 


2 


2 


2 


3 




3 


2 


31 


12 


Haud iUaudabilis. 
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Nr. 



Kandidaternes navne. 



Fødested og 
fødselsaar. 



Forældrenes navne og stilling. 



171 
172 

173 

174 
175 

176 
177 

178 
179 
180 
181 
182 

183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 



Magnussen, Marius Hart- 
vig. Fs. 

Meidell, Christian Jacob. 
B. 

MeidelU Kristian Garup. 
B. 

Mellhye^ Nils Christian 

Nissen. H. 
Meyer^ Johannes, P. 



Meyer ^ WoUert Dankert- 

sen. B. 
Midelfarty Johan Andreas 

Kraft. Th. 

Midsem, Baltzer Anton. 

P. 
Mo€y Benjamin Albert. 

Th. 
Mortensen, Jens Olaf. C. 

Mortensen, Karl Peter. 

C. 
Mulkrj Jacob "Worm. 

A. & V. 

Muus, Harald. P. 

Nicolaysenj Werner Chri- 
stie. A. & V. 

Nielsen, Jakob Christian 
Soldan. D. 

Nielsen, Ludvig Bern- 
hard. P. 

Nilsen, Kristofer Alfred. 
S. 

Norseth, Theodor Tollef- 
sen. P. 

Nygaard, Mats. Fh. 

Nyhuus, Haakon. And. 
Nystrøm, Andreas. S. 

Næss, Julius Jacobsen. 
C. 

Nørve, Johan Martinus. 
A. 

Nøstdahl, Henrik An- 
dreas. P. 



Sarpsborg 

15 dec. 1863. 

Balestrand 

20 aug. 1866. 

Næs i Hal- 
lingdal 
8 mai 1866. 
Hamar 
25 aug. 1866. 
Søndre Land 

28 aug. 1865. 

Saltdalen 
5 febr. 1865. 
Strindenspgd. 
8 dec. 1866. 

Kraakstad 
31 aug. 1867. 

Stod pgd. 

31 dec. 1864. 

Maasø 

29 mai 1867. 
Maasø 

25 sept. 1868. 
Vanelven 

7 april 1865. 

V. Åker 

21 okt. 1864. 
Kristiania 

29 jan. 1868. 

Drammen 
29 okt. 1866. 

Nannestad 

19 okt. 1867. 

Norderhoug 

10 juli 1867. 

Eendalen 
4 nov. 1856. 
Kristianssand 

22 juH 1867. 
Trysil 

28 nov. 1866. 

Egersund 
14 aug. 1868. 

Sandherred 
18 april 1866. 
Borgund pgd, 

8 nov. 1861. 
Vefring pgd. 
27 dec. 1855. 



Slagter Mathias Magnussen og He- 
lene Marie, f. Andresen. 
Infanterikaptein Thommas Henrik 
Fende Meidell og Jensine Sofie, f. 

Kahrs. 

Sorenskriver Frantz Henrik Meidell 

og Annette Caroline Olivia, f. 

Arntzen. 

Driftsbestyrer Jens Christian Mellbye 

og Amalie Johanne, f. Nissen. 
Residerende kapellan Christian Lud- 
vig Emil Meyer og Christiane Sofie, 

f. Uchermann. 
Sogneprest WoUert Dankertsen Meyer 
og Kristiane Bolette, f. Wesenberg. 
Landbrugsskolebestyrer Johannes Un- 
ger Midelfart og Kathinka Dorthea, 

f. Kraft. 
Gaardbruger Jens Martin Midsem og 

Karen Kristine, f. Eriksen. 
Gaardbruger Kristian Olsen Moe og 

Jonnette Johnsdtr. 
Sogneprest Peter Mortensen og Anne, 

f. Orvold. 
Sogneprest Peter Mortensen og Anne, 

f. Orvold. 
Sogneprest Jonas Henrik Stenersen 
Muller og Amalie Marie Hansine, 

f. Luth. 
Proprietær Abraham Falch Muus og 

Ingeborg Marie, f. Keyser. 
Antikvar Nicolay Nicolaysen og Anne, 

f. Christie. 
Skibsmægler Morten Nielsen og Ka- 
roline Amalie, f. Fagerberg. 
Skolelærer Lars. Nielsen og Berthe 

Mikalsdtr. Gangfløt. 
Stationsmester Johan Anton Nilsen 

og Martha Olava, f. Jensen. 
Selveier ToUef ToUefsen Norseth og 

Berthe Johnsdtr. 
Rektor Marius Nygaard og Elisabeth, 

f. Martin. 
Gaardbruger Ole Nyhuus og Kirsten 

Vestsjøberg. 
Agent Klaus Gustav Nystrøm og In- 
ger, f. Michaelsen. 
Skibsreder Thore Jakobsen Næss og 

Andrea Gjertsdtr. 
Gaardbruger Sjur Andreas Nør^e og 

Jørgine Olsdtr. 
Gaardbruger Mads Olsen Nøstdal og 
Anne Malene Madsberensdtr. Redal. 
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Nr. 


§ 
1 


1 




c 

.2 
1 




J = 




6 

] 




'p4 


c- 
CC 


P 

s3 


i 

c 

V 

'E 

O 


1 tf 

\< 




171 


2 


2 


4 


1 


1 


1 


1 


1 


2 


1 


- 


2 


1 


iyi2 


LandabUis^ 


172 


4 


4 


4 


2 


2 


4 


3 


3 


g 


3 


- 


3 


2 


3712 


Hånd illaudabiUfl- 

1 


173 


3 


4 


2 


2 


1 


2 


1 


1 


2 


3 


- 


3 


1 


2^H2 

1 


Laadabrlis. 


174 


3 


4 


3 


2 


2 


3 


3 


4 


4 


4 


- 


3 


2 


37 13 


HaDd tUaudabiUs. 


175 


4 


4 


3 


2 


2 


5 


4 


4 


4 


4 


- 


3 


3 


!4212 

1 


Non coQteoiaendas. 


176 


4 


4 


4 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


a 


- 


1 


2 


m 


vz 


Land&bili^* 


177 


3 


2 


3 


2 


2 


3 


3 


4 


4 


3 


- 


3 


3 


^5 


12 


Hånd illatidabULii, 


178 


3 


2 


2 


1 


2 


2 


2 


1 


1 


2 


- 


2 


3 


33 


I. 


Laiadabiliu, 


179 


2 


1 


X 


1 


1 


1 


1 


11 


1 


- 


1 


1 


13 


12 


Land ubi \i& p rxt cets ns. 


180 


4 


4 


3 


2 


3 


1 


2 


B 


3 


3 


- 


B 


4 


3& 


12 


Band illaudabilis* 


181 


4 


4 


2 


2 


2 


3 


3 


1 


2 


2 


- 


2 


2 


39 


12 


Landabilia« 


182 


3 


3 


1 


2 


1 


1 


1 


1 


1 


3 


- 


Z 


1 


m 


12 


L&ndabUi^. 


183 


4 


4 


3 


4 


3 


3 


4 


2 


3 


3 


«. 


4 


4 


kl 


12 


NoD (^onte urnen d ns. 


184 


3 


4 


1 


2 


2 


2 


3 


S 


S 


2 


- 


2 


2 


m 


12 


Laudabilia. 


185 


3 


3 


1 


2 


1 


1 


^ 


1 


2 


1 


- 


2 


2 


^1 


12 


LaudabtUa, 


186 


3 


2 


2 


1 


1 


1 


^ 


1 


1 


- 


1 


1 


1 


17 


12 


Laudabllis prseceeerie- 


187 


4 


3 


2 


1 


2 


2 


3 


2 


S 


2 


- 


3 


2 


29 


12 


LandabiliB. 


188 


3 


4 


3 


1 


3 


3 


4 


5 


5 


4 


- 


3 


5 


43 


12 


Non contemnendna. 


189 


2 


3 


2 


1 


1 


1 


1 


2 


2 


3 


- 


2 


3 


23 


12 


Laadabilis. 


190 


4 


3 


3 


1 


2 


2 


2 


3 


4 


3 


- 


2 


4 


33 


12 


Haud iUaadabilia' 


191 


3 


4 


1 


2 


2 


2 


3 


2 


2 


- 


2 


2 


2 


27 


12 


Laudabilis. 


192 


3 


4 


3 


3 


^ 


3 


3 


2 


3 


- 


3 


2 


2 


34 


12 


Haad illaudabilis. 


193 


3 


3 


3 


4 


4 


3 


4 


4 


5 


2 


- 


5 


3 


43 


12 


Non contemnendas. 


194 


3 


3 


2 


2 


3 


4 


3 


3 


3 


" 


3 


3 


1 


33 


12 


Haad illaudabilis. 
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Nr. 



Kandidaternes navne. 



Fødested og 
fødselsaar. 



Forældrenes name og stilling. 



195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 

207 
208 
209 
210 
211 
212 

213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 



O/tedahlt Sren Olans. 

P. 
Ohnstad, Ole Olaisen. 

P. 
Olaf sen, Asbjørn. M. 

OUen^ Axel Kristinas. 

S. 
OUeny Gndbrand. P. 

OUen^ Gnnnar. B. 

OUen, Olaf. Th. 

Olsen^ Paul Nicolai. B. 

Opsandf Magnus Jørgen, 

P. 
Pay^ Jens Martin Schrøe- 

der. A. & V. 
Pedersen^ Johan Amt. 

D. 
Petersen^ Peter Siegwart 

Blumenthal. O. 

Prydz, Hans. G. 

Quisling^ Arne Einar 
A mandsen. Fh. 

Rasmussen^ Rudolf Jakob, 
G. 

Reynoldsy Johan. Sk. 

Riiber^ Klaus Nissen. 
Rode, Oye. A. & V. 



RogncMSy Nathanael Kon- 
rad. Fs. 
RoUtady Oskar. G. 

Rutu^ Søren Nikolai. S 

Rye, Johan Mathias. C. 

Ry tteragery Jakob Albert. 
G. 

Rader, Ulrik Anton Det- 
lef Motzfeldt. A.&V. 

Schafit WUhelm Chri- 
stian Mageissen. P 



Sandnæs 

13 febr. 1863, 
Aurlands pgd 

19 jan. 1861 
Veø pgd. 

7 jan. 1863, 

Sta?anger 

16 sept 1865 

Gran 

20 nov. 1862. 
Arendal 

3 okt. 1864 
Gildeskaal pg. 

21 dec. 1864. 
Vaage pgd. 

6 jan. 1867. 
Kraakstad 

31 marts 1864. 
Kristi ania 

27 juli 1866. 
Drammen 

febr. 1865, 
Kristiania 

7 marts 1867, 

Bærum 

4 marts 1868. 
Fredrikshald 
16 sept. 1867. 

Kristiania 

18 dec. 1866. 
Porsgrand 

14 juli 1867. 
Romedals pg. 
25 april 1867. 

Kjøbenhavn 
31 aug. 1867. 

Fredrikstad 
2 aug. 1868. 

Kristiania 
24 juni 1866. 

Haus pgd. 

19 aug. 1866. 
Horten 

28 sept. 1866. 
Kristiania 

1 okt. 1865. 

Malta 
14 marts 1868. 
N. Aurdals pg. 
28 noT. 1866. 



Kirkesanger Nils Oftedahl og Marie 

Oftedahl. 
Gaardbruger Olai Johnsen Ohnstad 

og Kristine Olsdtr. 
Kirkesanger Jørgen Olafsen og Åse 

Jonsdtr. 
Skibstømmermand Peder Olsen og 

Birte Kristine Olsdtr. 
Skrædder Ole Tborstensen og Anne 

Olsdtr. 
Handelsbetjent Ole Christian Olsen 

og Terese Erine. 
Lensmand Haakon Olsen og Annette 

Catharina, f. Neumann. 
Foged Håns Augustinus Hysing Ol- 
sen og Marit, f. Syee. 
Kirkesanger Otter Jørgensen Opsand 

og Karen Johanne Johannesen. 
Kjøbmand Henrik Pay og Ragnhild 

Fredrikke. 
Kobberslagermester Alexander Pe- 
dersen og Maren Regine, f. Lie. 
0?erlærer Peter Siegwart Blumenthal 
Petersen og Karen Hedevig, f. Tøn- 

nessen. 

Kaptein Christen Edvard Prydz og 
Tsakine Wilhelmine Caspara, f. Abel. 
Uhrmager Ole Amundsen og Mathea, 

f. Simensen. 
Kjøbmand John Rasmussen og Julie, 

f Guldbrandsen. 
Skibskaptein Carl Reynolds og Au- 
gusta Marie. f. Barth. 
Civilingeniør Carl Magnus Riiber og 

Kaspara Petrea, f. Ræder. 

Dr. phil., Høiskoleforstander Gotfred 

Benjamin Rode og Rotha Margrete, 

f. Lehmann. 
Skolelærer Niels Larsen Rognaasog 

Amalie Magdalene, f. Hafslund. 
Skomagermester Lars Olsen Rolstad 

og Berthea, f. Olsen. 
Fabrikbestyrer Christian Wilhelm 
Ruus og Thora Margrethe, f. Hansen. 
Fyrdirektør Didrik Hegermann Rye 

og Cathinka Sophie, f. Diriks. 
Maskinist Kristian Jansen Rytter- 

ager og Gustava, f. Jonassen. 
Generalkonsul Ole Munch Ræder og 

Julie. f. Motzfeldt. 

Sogneprest Herman Chr. Schaft og 

Dorthea Marie, f. Mageisen. 
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Kr. 


i 1 
^3 


1;^ 


1 


-:- 




6 




d S 




is 
11 


la 

a 

■E 

O 


6c 

H 
< 


ffovedJcart^ter. 


195 


4 


4 


1 


3 


2 


5 


5 


3 


S 
3 3 


• 


5 


3 


4112 


NoQ c 00 tern n end us. 


196 


3 


4 


4 


2 


2 


3 


3 


2 


3 


, 


3 




4 


37,U 


Baud illfludabiLis« 


197 


3 


3 


4 


4 


3 


3 


4 


3 


3 


- 


3 




4 


4112 


Hou contemnendua« 


198 


3 


3 


2 


2 


2 


3 


3 


2 


3 


2 


- 




1 


mi2 

1 


Laud abi 1)5. 


199 


3 


3 


1 


1 


1 


2 


2 


1 


2 


' 


2 




I 


ao 


12 


Laudnbilis, 


200 


3 


3 


4 


1 


1 


2 


S 


4 


4 


1 


1 




5 


33 


IS 


Hånd illaadabilia. 


201 


3 


3 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


1 


3 


- 




2 


'i5 


12 


LaudablliB. 


202 


3 


3 


2 


1 


2 


1 


1 


3 


,3 


- 


3 




2 


^4 


12 


LaudabiliB. 


203 


4 


4 


4 


2 


3 


2 


2 


3 


4 


- 


5 




3 


38 


12 


Hånd niaadabUii, 


204 


4 


3 


3 


1 


1 


2 


3 


4 


4 


2 


- 


2 


1 


30 


12 


LaudablllB, 


205 


3 


3 


3 


3 


2 


2 


3 


2 


3 


3 


- 


3 


4 


34 


13 


Baud lUaudabiliB. 


206 


3 


3 


3 


2 


2 


1 


2 


3 


2 


3 


- 


2 


3 


i8 


13 


LandabiliaF 


207 


3 


4 


1 


3 


2 


2 


2 


2 


3 


3 


- 


3 


2 


30 


12 


Laadabilis. 


208 


3 


3 


3 


1 


1 


1 


2 


2 


2 


2 


- 


3 


3 


26 


12 


Laudabilis. 


209 


3 


4 


3 


2 


1 


2 


2 


2 


2 


1 


- 


2 


2 


26 


12 


Laadabilis. 


210 


3 


3 


4 


2 


3 


2 


2 


2 


3 


3 


2^ 


4 


5 


38 


13 


Haud illaudabilis. 


211 


3 


2 


1 


2 


2 


1 


2 


2 


3 


3 


- 


2 


2 


25 


12 


Laudabilis. 


212 


3 


8 


2 


1 


1 


2 


3 


2 


3 


1 


- 


2 


1 


24 


12 


Laudabilis. 


213 


3 


3 


2 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


- 


1 


1 


17 


12 


Laadabilis. 


214 


3 


3 


2 


2 


2 


2 


3 


3 


3 


2 


- 


1 


4 


30 


12 


Laadabilis. 


215 


4 


3 


3 


2 


2 


3 


3 


3 


3 


1 


- 


2 


5 


34 


12 


Baud illaudabilis. 


216 


3 


2 


3 


2 


3 


3 


4 


2 


2 


2 


- 


1 


3 


30 


12 


Laudabilis. 


217 


4 


3 


4 


1 


2 


3 


3 


2 


3 


3 


- 


2 


2 


32 


12 


Baud illaudabilis. 


218 


3 


3 


2 


1 


1 


1 


1 


3 


3 


2 


- 


1 


3 


24 


12 


Laadabilis. 


219 


4 


3 


2 


2 


1 


1 


1 


1 


1 


3 


■ 


1 


2 


22 


12 


Laudabilis. 
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Nr. 



Kandidaternes navne. 



Fødested og 
fødselsaar. 



Forældrenes navne og stilling. 



220 

221 

222 

223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 

239 
240 

241 
242 
243 



Schlyttery Wilhelm Man- 
they. C. 

Schou, Aage Andreas 
Casse. A. & V. 

SchoUi Johan Fredrik. 

Fs. 

Segelcke, Severin Win- 
centz Heiberg. A & V. 
Selboe, Ole Jakob. G. 

Selmer, Ernst Vilhelm 

Fremming. Th. 
Simonsen, Krislen. Fs. 

Sinding- Larsen, Birger 

Fredrik. C. 
Smedal, Axel. CS. 

Smith, Carl Fredrik Her- 
man. Sk. 

Smith- Petersen, Hans 
Erichsen. 6. 

Stabel, Jfc»rgen Kristian. 
CS. 

StahelU FrithjofEgidius 
A. & V. 

Stang, Fredrik. G. 

Steen, Lars. A. & V. 

Strøm, Carl Andreas. 

A. & V. 
Støp, Johan Olaf. Th. 

Spilling, Knut. CS. 

Svendsen, Johan Chri- 
stofer. B. 

Syversen, Johan Karstein. 

And. 
Sømme, Erling. S. 



Sørensen, Johan Olaus. 

P. 
Sørensen, Kristian We 

stad. CN. 
Thomter, Martin Fredrik. 

P. 



Kristiania 

16 febr. 1867. 

Kristiania 
30 sept. 1867. 

Fredrikshald 

17 sept. 1866. 

Kristiania 
12 juli 1867. 

Skedsmo 

21 dec. 1864. 

Stadsbygden 

8 april 1866. 

Glemminge 
14 mai 1867. 

Kristiania 
12 okt. 1867. 
Kristianssand 
30 sept. 1866 

Porsgrund 
16 febr. 1865. 

Grimstad 
1 marts 1867. 
ElristianBsand 
28 juni 1867. 

Kristiania 

1 sept. 1864. 
Kristiania 

27 dec. 1867. 
Bærum 

2 juni 1865. 
Kristiania 

5 sept. 1865. 
Thingvold pg. 
11 mai 1866 

Vigmostad 
1 okt. 1865. 



15 dec. 1865. 

Solør 
19 juli 1867. 

Stavanger 
3 nov. 1864. 

Otterø 
6 sept. 1867. 
Kristianssund 
27 sept. 1867. 
Dovre pgd, 
30 aug. 1866. 



Kgl. Fuldmægtig Johan Christian 
Schlytter og Sophie Magdalene, f. 

Manthey. 

Protokolsekretær August Julius Fer- 
dinand Schou og Camilla Benedicte 

Severine Casse. 

Dyrlæge Martin Rasmussen With 

Schou og Helene Wilhelmine Oline, 

f. Støren. 
Kjøbmand Lorentz Møller Segelcke 

og Juliane Henrikke, f. Jordan. 
Vagtmester Jens Nicolai Selboe og 

Karen Petrine, f. Laache. 
Proprietær Johan Fredrik Klæbo Sel- 
mer og Louise Margrethe, f. Selmer. 
Skibsfører Johan Henrik Simonsen 
og Karoline Mathilde, f. Kristensen. 
Konst. Auditør Alfred Sinding-Larsen 

og Elisabeth, f. Lange. 
Fattigforstander Ole Haraldsen Sme- 
dal og Karoline Olsen. 
Sogneprest Eilert Smith og Laura 

Constance Fredrikke, f. Bolsted. 
Skibsreder Morten Smith-Petersen 

og Cathinka, f. von der Lippe. 
Overretssagfører Peter Lorents Stabel 

og Ottilia Dorothea Hansen. 
Bankchef Adolf Bredo Stabell og 

Teodora, f. Egidius. 
Høiesteretsadvokat Emil Stang og 

Adelaide, f. Berg. 
Gaardbruger Jens Jørgen Steen og 

Mathilde Andrea Haslum. 
Kjøbmand Samuel Theodor Strøm og 

Augusta Hanna Julie, f. Jebe. 
Restauratør Edvard Olaus Støp og 

Serine Jonettine, f. Jensen. 

Gaardbruger Peder Pedersen Spilling 

og Gunild Olene Knudsdtr. 

Assurancedirektør Hans Gabriel 

Svendsen og Johanne Marie, f. Huus- 

land. 

Isenkramhandler Oluf Severin Syrer- 
sen og Wilhelmine Alette, f. Solberg. 

Konsul Jakob Jørgen Kastrup 
Sømme og Juhanne Margprethe Bull, 

f. Kjelland. 
Skibsreder Johan Christian Sørensen 

og Ellen Katrine, f. Sørensen. 

Styrmand Brede Hejde Sørensen og 

Andrea Johanne Westad. 

Landhandler Hans Thomter og 

Marie. 
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Nr. 


i 

O 


o* 


Is 

li 


1 

'o 

p3 


^ O 




o 

o 


O, 
1 


4d 




c 

B 


11 


'O 

o 


< 


Hovedkarakter, 


220 


4 


4 


4 


2 


2 


2 


3 


2 


2 


2 




1 


4 


32 ly 


Haud illaudabilis. 


221 


2 


2 


1 


2 


2 


. 2 


2 


2 


3 


2 




2 


1 


23 


12 


Laadabilis. 


222 


4 


4 


4 


3 


3 


3 


4 


3 


4 


3 




3 


3 


U 


12 


Non contemnendas. 


223 


3 


3 


1 


1 


2 


2 


2 


2 


3 


2 




2 


2 


m 


12 


Laadabilis 


224 


4 


3 


3 


2 


1 


2 


3 


2 


3 


2 




3 


2 


10 


i'> 


Laadabilis. 


225 


4 


4 


4 


3 


3 


3 


3 


2 


2 


4. 




2 


3 


17 


12 


Haud illaadabilis. 


226 


4 


3 


3 


1 


2 


2 


3 


2 


3 


2 






3 


Id 


12 


Laadabilis. 


227 


3 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


3 


3 


2 






3 


37 


12 


Laudabilis. 


228 


3 


3 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


2 


2 






1 


19 


12 


Laadabilis. 


229 


3 


3 


2 


2 


1 


1 


2 


1 


2 


2 






2 


33 


If! 


Laudabilis. 


230 


4 


4 


4 


3 


2 


2 


3 


2 


3 


2 






3 


:^312 


Haud illaudabilis. 


231 


4 


3 


2 


2 


2 


3 


3 


2 


3 


4 




3 


2 


.3' 


13 


Haud illaudabilis. 


232 


4 


4 


3 


1 


2 


3 


3 


3 


4 


2 




2 


3 


■^ 


la 


Haud illaadabilis. 


233 


3 


3 


1 


2* 


2 


2 


3 


2 


3 


2 




2 


1 


26 


12 


Laudabilis. 


234 


3 


4 


1 


3 


2 


3 


3 


2 


3 


1 




2 


2 


'29 


12 


Laudabilis. 


235 


3 


4 


4 


2 


2 


2 


2 


2 


3 


3 




3 


3 


33 


12 


Haud illaudabilis. 


236 


3 


2 


1 


1 


1 


1 


1 


2 


2 


1 


2 


1 


1 


19 


13 


Laudabilis præ ceteris. 


237 


3 


2 


2 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


17 


13 


Laudabilis præ ceteris. 


238 


4 


3 


1 


1 


1 


2 


1 


1 


1 


2 


- 


1 


1 


19 


12 


Laudabilis. 


239 


4 


3 


1 


2 


2 


1 


2 


2 


2 


3 


- 


2 


2 


i6 


12 


Laudabilis. 


240 


4 


4 


3 


3 


2 


3 


3 


4 


4 


2 


- 


4 


3 


39 


13 


Haud illaudabilis. 


241 


3 


2 


2 


3 


1 


1 


2 


2 


3 


2 


- 


3 


3 


27 


12 


Laudabilis. 


242 


4 


3 


2 


3 


1 


2 


2 


1 


2 


2 


- 


1 


2 


25 


12 


Laadabilis. 


243 


3 


3 


2 


2 


2 


2 


3 


2 


2 


- 


3 


2 


4 


30 


12 


Laadabilis. 
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Nr. 



Kandidaternes navne. 



Fødested og 
fødselsaar. 



Forældrenes nayne og stilling. 



244 
245 
246 
247 
248 
.249 
250 
261 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 



Thoresenj Axel. And. 
Tofie, Thoralf. And. 

Traasdahl, Ole Jacobns. 
P. 

Tronstad, Karl Johan. 
B. 

Tvedt, Nils Baardsøn. 
P. 

Tønnesen, Abraham Bir- 
ger Marius. S. 

Tønnesen, Niels Tønnes. 
OS. 

Uchermanny Amt Augast. 
P. 

Ulsaker, Sven. D. 

Utnej Jacob Johannes 

Broch. B. 
Velle, Gudbrand. P. 

Visliey Vetle. P. 

Vogt, Nils Anton. B. 

Waage, Lars. S. 

Weisse, Fredrik. P. 

TTiTjor^r, Peter Mohn, B. 

Winge, Gert Johan. G. 

Winter-Bjelm, Claus. 

A. & V. 
Winter- Bf elm, Louis 

Pignol.' A. & V. 
Wrigth, Ballazar, CS. 

Øven, Ragnvald Jacob. 
And. 



EidsYold 
6 nov. 1866 

Lier 
10 deo. 1867. 
Eristianssund 

10 mai 1865. 
Bergen 

21 aug. 1864. 
Os pgd. 

29 dec. 1862. 
Stavanger 

14 dec. 1860. 
Fedde 

24 dec. 1864. 
Lofoten 

13 jan. 1866. 
S. Aurdals pg. 
12 jan. 1865 
Ullensvangpg 
18 juli 1867. 

Kristiania 
3 april 1866. 
Mo, Thelem. 

5 sept. 1858. 
Kristiania 

6 febr. 1867. 
Stavanger 

6 febr. 1868. 

Fredrikshald 

12 juli 1866. 

Bergen 

15 marts 1867. 
Kristiania 

25 febr. 1867. 
Kristiania 

23 mai 1866. 
Kristiania 

11 juni 1867. 
Langesund 

22 mai 1867. 
Storelvedalen 
2 febr. 1868. 



Distriktslæge Nils Windfeld Thore- 
sen og Marie Johanne, f. Benneohe. 
Skibsmægler Christian Tofte og 
Emilie, f. Blumer. 
Boghandler Jakob Olsen Traasdahl 

og Anna Christine .Hoseth. 
Handlende Anders Tronstad og Inge- 
borg Bergithe, f. Helland. 
Gaardbruger Baard Johannesen og 

Marthe Nilsen. 
Skolelærer Abraham Tønnesen og 
Birgithe Marie Juell. 
Seminarist Anders Tønnesen og 
Grethe Hansen. 
Tandlæge Johan Uchermann og Inge- 
borg Grønbeok. 
Gaardbruger Nils Svendsen Ulsaker 
og Anne Sofie Syversdtr. 
Skibsfører Jacob Utne og Anna 
Marthe Adeler Broch. 
Lærer Johannes Yelle og Inger, f. 

Lehne. 
Gaardbruger Gjermund Vetleson Vis- 

lie og Anna Larsdtr. 

Overlæge Peter Herman Vogt og 

Anna Lovise Nicola Elise, f. Børdam. 

Skibskaptein Johannes Larsen Waage 

og Anna Gjemre. 

Professor Johan Peter Weisse og 

Marie, f. Stang. 

Kjøbmand Lauritz W'iborg og Justine 

Marie Agnete, f. Mohn. 
Professor Emanuel Fredrik Hagbart 

Winge og Hulda Sofie. 
Organist Otto Winter-Hjelm og Anna 

Louisa Wilhelmine Pignol. 
Organist Otto Winter-Hjelm og Anna 

Louisa Wilhelmine Pignol. 
Skibsfører Simon Wrigth og Hanna 

Arentine Brun Linaa. 

Kirkesanger og Fattigforstander Ole 

Estensen Øyen og Ingeborg Jakobsdtr. 
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Den reale exa- 



Nr, 



Kandidaternes navne. 



Fødested og 
fødselsaar. 



Forældrenes navne og stilling. 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
22 
23 
24 



Aarum, Petter Thorvald 

P. 
Abely Fredrik Louis. P. 

Alme, Helge. H. 

Astrup, Emil Bernhard. 

P. 
Bakken, Sander Dass 

Jakobsen. P. 
Bentsen, Halvor Bene- 

diet. P. 
Berg, Karl. P. 

Berg, Peter Andreas. 
TK 

Berger, Charles Robert- 
sen. A. & Y. 

Birkeland, Olaf Christian 
Bernhard. A. & Y. 

Bleken, Ingvald Hansen. 
P. 

Bruun, Christian Carl. 
A. & Y. 

Christiansen, Johan Hen- 
rik. A. & V. 

Christophersen, Peder 
Adolph. G. 

Z)aA/, Anton Martin. B. 

Dahl, Haakon. H. 

Dahl, Kathrine. P. 

Domaas, Olaf. C. 

Dreyer, Willatz Bing. H. 

Eberhardt, Herman Bag- 
ger. P. 

Engstrøm, Yictor, C. 

Eyde, Samuel. G. 

Fasting, Arthur. P. 

Fiane, Søren Andreas 
Egediussøn. P. 



Skeberg 

10 mai 1867. 
Kristiania 

9 okt. 1865. 
Aamot 

28 febr. 1867. 
Buksnæs 

18 febr. 1868. 
Alstadhaug 

24 marts 1865. 
Kragerø 

22 aug. 1866. 

Langesund 
30 juli 1866. 

Aafjorden 

6 okt. 1867. 

Hammerfest 

21 april 1867. 

Kristiania 

13 dec. 1867. 
Faaberg pgd. 

11 marts 1860. 

Skien 

10 sept. 1865. 

Tønsberg 

25 marts 1867. 
Lyngør 

16 sept. 1865. 
Stordøen 

10 april 1867. 
Storelvedalen 

29 marts 1868. 
Kongsvinger 

17 aug. 1855. 
Kristiania 

8 jan. 1867. 
Bomedal 

14 mai 1864. 
Skien 

4 nov. 1862. 

Kristiania 
27 mai 1865. 

Arendal 
29 okt. 1866. 

Ladvig 

8 sept. 1866. 

Holt pgd. 

5 jan. 1865. 



Gaardbruger Magnus Johannesen Berg 

og Johanne Torgersen. 
Fotograf Hans Holtermand Abel og 
Louise Doris Sofie Pauline, f. Kleffel. 
Gaardbruger Haagen Alme og Marie. 

Gaardbruger Paul Tønder Astrup og 

Anne Margrethe, f. EUingsen. 
Husmand Jacob Andreas Jakobsen 

og Kirsten Johanne Johansdtr. 
Bankadministrator Halvor Andreas 
Bentsen og Nicoline Benedicte Svang. 
Skibsreder Lars Berg og Mathilde 

Marie Frostrup. 
Gaardbruger Peter Andreas Berg og 
Henriette Margrethe, f. Brodtkorb. 
Agent Jasper Berger og Charlotte 

Robertson. 
Agent Reinert Birkeland og Inge- 
borg Susanne Ege. 
Gaardbruger Hans Amundsen Bleken 
og Marthea Gundersdtr., f. Fougner. 
Kjøbmand Anton Bruun og Marie, 

f. Jepsen. 
Konsul Johan Henrik Christiansen og 
Mathilde Georgine, f. Hvistendahl. 
Skibsreder Bernt Jens Christopher- 
sen og Edle Marthine, f. Pettersen. 
Sorenskriver Otto Martin Dahl og 

Karen Louise Dorthea Munthe. 
Gaardbruger Søren Dahl og Anne, 

f. Mykleby. 
Byretsassessor Jakob Dahl og Fred- 
rikke, f. Blom. 
Sogneprest Ole Larsen Domaas og 
Jakobine Dorothea, f. Wraamann. 
Gaardbruger Anton Dreyer og Betty, 

f. Bentsen. 

Forretningsm. Samuel Christian Stub 

Eberhardt og Claudine Margrethe 

Bagger. 
Blikkenslager Otto Engstrøm og 

Elen Mathea, f. Olsen. 
Konsul Samuel Eyde og Elina, f. 

Stephansen. 
Kaptein Georg F. C. Fasting og Elise 

Dorthea, f. Robertson. 

Gaardbruger Egedius Sørensen Fiane 

og Ingeborg Sørensdtr. 
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Nr. 



Kandidaternes navne. 



Fødested og 
fødselsaar. 



Forældrenes navne og stilling. 



25 
26 
27 

28 

29 
30 
31 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 

48 



Gjerp, Albert Kristian. 
Th. 

Gløersen, Paul Erik Fer- 
dinand A. & Y. 

Grtmsgaard, Gustav. C 



Griiner, Gustav Peter. 
C. 

Guldberg, Alf Victor 

Emanuel. G. 
Gundersen, Carl. P. 



HaUy 
G. 



Fredrik Abelsted. 



Hals, Torvald. H. 

Hammer^ Johan Thorvald. 

P. 
Hansen, Gustav Conrad. 

A. & V. 
Hem, Harald. A & V. 

Herud, Ole Adolf. P. 

Hjelmstad, Karsten. P. 

Hoff, Alf Eitzen Rosen- 
berg A. & V. 

Holstad, Einar Aksel 
Kristian. P. 

Holst, Marie. P. 

Hoht, Poul Irgens. 
A. & V. 

Hvam, Thorvald Balta- 
zarsen. P. 

Hægland, Johannes Kri- 
stian. P. 

Jaco6«€n, Harald Alfred 
P. 

Jensen^ Hjalmar Kristian 
Olaf Adelsten. P. 

Jenssen, Gunerius An- 
dreas. P. 

Johansen, Jakob Lerche. 
P. 

-K;ø/seM, Peter. A. & V. 



Namsos lands. 

30 jan. 1865. 

Maridalen 

15 aug. 1866. 
Indvikenspgd. 

7 marts 1867. 

Kristiania 

8 aug. 1865. 

Kristianiii 

17 marts 1866 
Kragerø 

10 jan. 1864. 

Kiistiania 

8 mai 1865. 

Romedal 
7 jan. 1868 

Moss 

25 nov. 1865 

Tønsberg 

18 jan. 1866. 
Sandefjord 

21 juni 1867 
S. Odalen 

28 febr. 1864. 
Ringaaker 

8 febr. 1866. 
Kristiania 

28 mai 1867 
Brunlaugnæs 

16 sept. 1861. 

Vefsen 

2 juni 1861 
Throndenæs 

16 marts 1866. 

Il aabøl 
16 mai 1863, 

Os pgd. 

16 sept. 1862 

Kristiania 

3 aug. 1862. 

Kristiania 

29 april 1866. 
Dybvaag pgd. 

28 okt. 1863. 
Horten 

13 dec. 1865. 
Toten 

29 juH 1865. 



Gaardbruger Jens Randulf Gjerp og- 

Helene Danielsdtr. 
Artillerikaptein Hans August Gløer- 
sen og Marie Magdalene, f. Selmer. 
Distriktslæge Kristian Martin Theo- 
dor Grimsgaard og Agnes Kristiane^ 

f Grimsgaard. 
Oberstløitnant Hans Jakob Rosen- 
øm Griiner og Eline Charlotte, f. 

Griinei;. 

Dr. Axel Sofus Guldberg og Fredrikke 

Catbinka Marie, f Borchsenius. 

Kjøbmand Jørjjcn Gundersen og- 

Halvordine Eline Syvertsen. 
Bankbogholiier Andreas Fredrik Hall 
og Fredrikke Marie Karoline Abel- 
sted. 
Kontrollør og Gaardbruger Martin 

Hals og Georgine Horne. 
Ludvig Hammer og Charlotte Emilie^ 

f. Wimberg. 
Grosserer Fredrik Johannes Hansen 

og Janette Marie Johannesen. 
Garver Carl Edvard Hem og Nicoline^ 

f Dahler. 
Gaardbruger Ole Tostensen Herud 

og Marie Sivertsen. 
Gaardbruger Johannes Hjclmslad og 

Marie Olsdtr. 
Overretssagfører Carl Oluf Hoff og 

Petra Margarethe, f. Reinhardt. 
Sagfører Ole Holstad og Erikke 

Bern hardine, f. Larsen. 
Brugseier Peter Christian Bech Holst 

og Johanne Katrine Holst. 
Handelsmand Job Martin Thode Holst 

og Gunnarine Jensine, f. Berg. 
Gaardbrugsr Baltazar Hvam og Anne 

Marie Pedersen. 
Gaardbruger Tommas Olsen Hægland 

og Brita Tommasdtr. 
Kjøbmand Georg Andreas Jacobsen 
og Margrethe Charlotte, f. Peder- 
sen. 
Handelsb. Ludvig Kristian Jensen og 

Marthine Jenf^en, f Bjerregaard. 
Skibskaptein Morten Jenssen og Marie 

Dorthea, f. Olsen. 
Statsraad Jakob Lerche Johansen og 

Claudine Augusta Julie, f. Falch. 

Bryggeribestyrer Haakon Paulsen 

Kjølseth og Karen Ottilia, f. Augu- 

stinussen. 
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Nr. 



Kandidaternes navne. 



Fødested og 
fødselsaar. 



Forældrenes navne og stilling. 



49 Krefting, Axel Karelius. 

bOKre'fting, Ulrik Fredrik 
Kjerulf. P. 

51 Knutsen, Halvor A. & V. 

52 Landmark, Michael Bø- 
sohen Kordt. P. 

53 Langfeldtt Otto. CS. 

54: Larsen, Aksel. C. 

55 Lundy Bernt Christian 
Lorck H. 

56 Lund, Wilhelm. P. 

hl Lundhy Knut. P. 



58 Magnus, Gerhard Hei- 
berg. C. 

59 Marthinsen, Jonas. G. 

60 Metnich, Jørgen Herman 
C. 

61 Michelsen, Einar Chri- 
stian Ingvald Nandrup. 
A. & V. 

62 Myklestad, Kristen. P. 

63 Muller, Fredrik Andreas 
Stockfleth. H. 

64 i/M//«r, Sigurd. A. & V 

^hNøhlehy, Kristoflfer 

August. A. & V. 
66 JYflMs, Øystein. C. 



67 Olsen, Christian. P. 

68 Olsen, Minda Mattea 
Olava. P. 

69 Onsum, Gudbrand. G. 

70 Opsahl, Henrik Johnsen. 
A. & V. 

71 Ottesen, Gustav Wasa. 
P. 

72 Paulsen, Lars. H. 



Throndhjem 
25 febr. 1859. 

Eidskogen 
18 nov. 1864. 

Søndeled 

11 juni 1868. 
Balestrand 

5 juni 1862. 
Kristianssand 

28 okt 1865 
Stockholm 

29 dec. 1864. 
Hammerfest 

10 dec. 1864. 
Laurvig 

12 febr. 1865. 
Holmestrand 

16 okt. 1865. 

Sarpsborg 

30 nov. 1865. 
Kristiania 

9 marts 1867. 
Bergen 

2 febr. 1868. 

Aas 

1 okt. 1867. 

Holts pgd. 

2 mai 1867. 
Lillehammer 

30 mai 1865. 

UUensaker 
22 okt. 1865. 

Kraakstad 

3 febr. 1865. 
Asker pgd. 

12 april 1867. 

Kristiania 

24 dec. 1862. 
Sogndals pgd. 
27 dec. 1859. 

Kristiania 

22 okt. 1866. 
Elverum 

23 aug. 1866. 

Brønø 

6 mai 1864. 
V. Moland 

25 okt. 1865. 



Brigadeintendant Otto Carl Marti 

Krefting og Kaja Marie, f. Arntze: 

Driftsbestyrer ved Statsbanerne Ca 

Emil Krefting og Engel Doroth« 

Francisca, f. Boshauw. 

Kirkesanger Tarald Knudsen og 

Thorborg 

Foged Gerhard Henrik Landmark c 

Sofie Mønichen, f. Kordt. 
Skibsfører Gabriel Langfeldt og Ki 

thrine Marie, f. Langfeldt. 
Stevne vidne Andreas Larsen og Cha 

lotte Olivia, f. Holmstrøm, 
Sagfører Ole Lund og Malene Ki 

thrine, f. Robertsen. 
Sagfører Carl Otto Lund og Wi 

helmine Pauline, f. Barfoed. 

Assistent Henrik Anker Bjerregaai 

Lundh og Theodora Knathilde Pai 

line, f. Baaum. 
Cand. theol. Halfdan Magnus og Ann 

Marie, f. Petersen. 
Bygmester Jonas Marthinsen ogOlin« 

f. Hansen. 

Amtmand Hnns Thomas Meinich o 

Eveline Andersen, f. Stenersen. 

Kaptein Marius August Michelsen o 

Anette, f. Nandrup. 

Gaardbruger Lars Torjussen og Inge 

Torjesdtr. 
Overretssagfører Fredrik Christia 

Miiller og Hanna, f. Wang. 
Fængselsprest Jon Collett Miiller o 

Johanne, f. Hartmann. 
Gaardbrnger Johan Johnsen Nøklel 

og Alette Andresen. 

Kasserer og Gaardbruger Jørgc 

Bernhard Næss og Jonette Kristin 

f. Østensen. 
Kjøbmand Bernt Johan Olsen € 

Nicoline Stenersen. 

Sogneprest Jens Ludvig Carl Olsen ^ 

Wally Marie Caroline, f. JuelL 

Foged Badolf Emil Onsum og Jea^ 

nette, f. Brambani. i 

Gaardbruger John Opsahl og Ki 

f. Kristiansen. 
Kirkesanger Johannes Ottesen 

Kristiane, f. Nøstvig. 
Husmand Paul Abrahamsen og Ha 
hild Staalesdtr. 
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Nr. 


a 

1 

o 


a 


os's 

II 


i? 


§ 
Sd 

1 


il 


4tf 

CO 

s 






S 

00 


1 

r 




> 

OG 

SS 


i' 
o, 


i 

< 


Hovedkarakter. 


49 


4 


4 


3 


2 


2 


2 


2 


3 


2 


2 


3 


2 


31 


12 


Godt. 


50 


4 


3 


3 


3 


2 


3 


2 


2 


2 


3 


2 


3 


32 


12 


Godt. 


51 


3 


3 


2 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


17 


12 


Meget godt. 


52 


3 


2 


3 


2 


2 


1 


1 


3 


1 


1 


2 


3 


24 


12 


Meget godt. 


53 


4 


4 


4 


3 


3 


2 


3 


2 


2 


3 


2 


2 


34 


12 


Godt 


54 


3 


2 


3 


2 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


18 


12 


Meget godt. 


55 


4 


4 


4 


4 


2 


3 


3 


B 


3 


2 


3 


3 


3a 


12 


Godt 


56 


3 


4 


4 


4 


3 


8 


2 


2 


2 


4 


4 


4 


B'J 12 


Godt. 


57 


3 


3 


2 


3 


4 


2 


2 


2 


3 


1 


4 


2 


31 U 


Godt. 


58 


4 


3 


4 


3 


3 


2 


2 


3 


3 


2 


2 


1 


S2 


12 


Godt. 


59 


4 


4 


4 


4 


3 


2 


2 


3 


3 


2 


2 


2 


35 


1'4 


Godt. 


60 


3 


3 


3 


2 


2 


2 


1 


1 


1 


2 


3 


2 


25 


!2 


Meget godt. 


61 


4 


2 


2 


2 


1 


2 


2 


1 


2 


2 


1 


1 


2'.^ 


1^ 


Meget godt. 


62 
63 


4 
4 


3 

4 


3 
4 


5 
4 


3 
2 


3 
3 


3 
3 


4 
4 


3 
3 


2 
3 


3 

4 


3 


39 
41 


13 


Godt. 
Temmelig godt. 


64 


4 


4 


4 


4 


2 


2 


2 


3 


3 


3 


4 


3 


38 


12 


Godt. 


65 


4 


4 


2 


2 


2 


2 


3 


4 


4 


3 


1 


2 


3;i 


i:> 


Godt. 


66 


3 


4 


3 


3 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


29 


12 


Meget godt. 


67 


4 


3 


4 


4 


3 


'1 


2 


3 


3 


3 


3 


4 


42 


12 


Temmelig godt. 


68 


4 


2 


2 


3 


2 


2 


1 


1 


2 


2 


1 


2 


24 


12 


Meget godt. 


69 


3 


3 


4 


4 


2 


2 


2 


1 


1 


1 


1 


3 


27 


12 


Meget godt. 


70 


4 


4 


4 


4 


2 


2 


3 


3 


2 


1 


3 


4 


36 


12 


Godt. 


71 


3 


4 


1 


2 


1 


1 


2 


2 


2 


1 


2 


2 


23 


12 


Meget godt. 


72 


3 


4 


3 


2 


2 


2 


3 


2 


3 


2 


3 


2 


31 


12 


Godt. 
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Nr. 



Kandidaternes navne. 



Fødested og 
fødselsaar. 



Forældrenes navne og stilling. 



73 

74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 

87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 



Petersen, Jonas Samuel. 
C. 

Qvam, Loaise Gram. P 

Qvam, Olaf Hafslo. P. 

Rasmussen^ Gudmund 

£onrad Marthinus. P 
Riising, Eliot Sofius. G 

Rødli, Ludvig Johan 

Sellas. P. 
Rønneberg, Hans Johndal. 

iSa/rescn, Edvard. A.&V. 

Sang, Ole Christian. 

A. & V. 
Scheie, Lars Halvorsen 

P. 
Schjervey Barthol Harald 

Oscar. A. & V. 
Simonsen, Einar. P. 

Somdalen, Ole Christian, 

C. 
Sommerschild, Job Thode. 

C. 

Steenberg, Ulrik Thomas 
Ludvigsen. A. & V. 

Steinsvik, Easmus Olai 
Stenerson. P. 

Stener sen, Erland. C 

Stiansen, Jacob. A. & V. 

Søegaard, Peter Munch. 
P. 

Sørensen, Hakon Johan- 
nes. P. 

Tu/te, Andreas. P. 

2Vit6,Bottolv Olsen. P. 

Tveten, Olaf Kristian. 

A. & V. 
Voje, Grunde Torjussen. 

P. 
Wessel, Hans Nicolay. 

C. 
Winther, Hans Martin. 

P. 



Langesund 

19 febr 1867. 

Egge hered 

4 marts 1866. 

Egge hered 

21 nov. 1868. 

Jelse 
16 febr. 1863. 

Vesteraalen 
7 jan. 1862. 

Velfjorden 

11 april 1865. 
Stavanger 

9 dec. 1867. 
Mandal 

26 aug. 1866 
N. Aurdal 

31 juli 1865. 
Hellelands pg. 
2 marts 1853. 
Løiten 

27 jan. 1866. 
Kristiania 

29 aug. 1867. 
Aadalens pgd. 

12 sept. 1865 
Frons pgd. 

22 sept. 1866. 

Horten 

24 juli 1867. 
Volden 

22 sept. 1863. 
Eingsaker pg 
27 sept. 1865. 

Porsgrund 

3 mai 1866. 

Kristiania 

25 juli 1866. 
Glemminge 

13 febr. 1865. 
Gjerpen pgd. 
13 aug. 1861. 
Aurlands pgd 

23 aug. 1860. 
Kristiania 

27 mai 1866. 
Gjerrestad pg. 

24 sept 1863. 
Kristiania 

27 april 1866. 
Hammerøpgd. 

20 okt 1860. 



og 



og 



Trælasthandler Niels Beylegaard Pe- 
tersen og Adelheid Margrethe, f. 
Skougaard. 
Sorenskriver Ole Anton Qvam 
Fredrikke Marie, f. Gram. 
Sorenskriver Ole Anton Qvam 
Fredrikke Marie, f. Gram. 
Gaardbruger Rasmus Gudmundsen og 
Elen Torkildsdtr. 
Handelsmand Johan Riising og 
Hansine, f. Krog. 
Gaardbruger Lars Johannesen Eødli 

og Johanne Bergitte, f. Olsen. 
Kjøbmand Enoch Eønneberg og Hen- 
rikke, f. Johndal. 
Kaptein Johan Julius Christian Sal- 
vesen og Jutta Cathinka, f. Winther. 
Kaptein Jens Christofer Sang og 

Aarsilla, f. Qvale. 
Gaardbruger Halvor Børresen Scheie 

og Ingeborg Larsdtr. 
Bryggeribestyrer Hans Schjerve og 

Oline. 
Typograf Christian August Simonsen 

og Anne Marie, f. Mørck. 
Gaardbruger Ole Trulsen Somdalen 

og Marthe Olsdtr. 
Civilingeniør Henrich Christoffer 
Sommerschild og Johanne Marie, f. 

Lorange. 
Redaktør Jens Steenberg og Mar- 
grethe Dorothea, f. Ludvigsen. 
Gaardbruger Stener Olai Easmussen 
Steinsvik og Anne Karine Pedersdtr. 
Statsagronom Stener Joh. Stenersen 

og Helga Hermana, f. Heltberg. 
Hoteleier Jørgen Stiansen og Olea, 

f Jacobsen. 
Kgl. Fuldm. Peter Munch Søegaard 

og Thomine Olivia, f. Thomassen 
Gaardbruger Karl Andreas Sørensen 

og Elen Dorthea Didriksen. 
Gaardbruger Isak Andersen og Inger 

Danielsdtr. 
Gaardbruger Ole Larsen og Marthe 

Bottolvsdtr. 
Stykjunker Hans Olsen Tveten og 

Helene, f. Christiansen. 
Gaardbruger Torjus Pedersen og 

Karen Grundesdtr. 
Ingeniør Fredrik Wilhelm Wessel og 
Jacobine Marie Fredrikke, f. Sødring. 
Gaardbruger John Pedersen Winther 
og Jacobine Christensdtr. 
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Nr. 






CO 




o 

1 


lo 


li 
1^ 


'C 

a 


o 


li 

Id a 


'E 

0« 


11 


Hovedkarakter. 


73 


3 


4 


1 


2 


1 


2 


2 


2 


3 1 


2 


2 


2512 


Meget ggdt. 


74 


3 


3 


1 


2 


1 


1 


2 


1 


2|1 


1 


2 


20 


"1 


Meget godL 


75 


3 


3 


3 


2 


2 


2 


1 


2 


1 ; 1 

1 


2 


2 


24 


12 


Meget godt. 


76 


4 


4 


4 


4 


2 


3 


3 


3 


312 

1 


3 


1 


3ti l'J 


Godt. 


77 


3 


3 


3 


5 


2 


3 


3 


4 


2!l 

1 


3 


2 


34 13 


Godt. 


78 


4 


3 


4 


3 


2 


1 


3 


2 


1 

lil 
1 


3 


3 


30 li 


Meget godt 


79 


3 


3 


2 


3 


2 


1 


2 


2 


2' 1 


1 


2 


24 


12 


Meget godt. 


80 


4 


4 


4 


4 


2 


3 


3 


2 


2 


3 


5 


3 


31J 


12 


Godt. 


81 


4 


4 


4 


4 


3 


3 


3 


2 


2 


3 


2 


3 


37 


13 


Godt. 


82 


3 


4 


4 


4 


1 


3 


2 


3 


3 


3 


5 


4 


39 


13 


Godt. 


83 


4 


3 


3 


4 


2 


1 


2 


3 


3 


4 


3 


3 


35 


12 


Gaåt, 


84 


4 


4 


3 


4 


3 


2 


3 


3 


3 


3 


3 


1 


31'. 12 


Godt. 


85 


3 


4 


2 


4 


2 


3 


2 


3 


1 


2 


2 


1 


29 


12 


Meget godt. 


86 


3 


3 


2 


2 


2 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


19 


13 


Meget godt. 


87 


3 


2 


2 


3 


1 


2 


1 


2 


2 


2 


3 


2 


25 


12 


Meget godt. 


88 


3 


4 


3 


3 


4 


2 


4 


5 


3 


2 


4 


3 


40 


12 


Temmelig godt. 


89 


3 


3 


4 


4 


2 


2 


2 


2 


3 


2 


2 


1 


30 


19 


Meget godt. 


90 


3 


4 


3 


2 


1 


2 


2 


1 
3|3 

1 


2 


3 


3 


31 


12 


Godt. 


91 


4 


4 


3 


4 


2 


2 


2 


2 


3 


5 


3 


4 


3S 


12 


Godt. 


92 


3 


3 


3 


3 


2 


1 


2 


2 


2 


2 


4 


3 


30 


12 


Meget godt. 


93 


3 


3 


4 


3 


2 


2 


2 


3 


2 


1 


2 


3 


30 


12 


Meget godt. 


94 


4 


4 


4 


4 


4 


^e' 


3 


5 


2 


2 


4 


3 


45 


12 


Temmelig godt. 


95 


4 


4 


2 


2 


1 


3 


2 


2 


2 


1 


2 


1 


2G 


12 


Meget godt. 


96 


4 


4 


4 


4 


2 


2 


2 


3 


3 


3 


3 


4 


38 


12 


Godt. 


97 


4 


4 


4 


4 


3 


2 


2 


1 


3 


3 


4 


3 


37 


12 


Godt. 


98 


4 


3 


3 


3 


2 


2 


2 


3 


3 


1 


3 


3 


32 


12 


Godt. 
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Hiddelskole-examen 1885. 

Denne examen afholdtes i 1885 til bestemt tid ved de 
offentlige skoler for den høiere almendannelse samt ved 
de kommunale og private skoler, der havde faaet ret til 
at afholde denne examen med samme virkning som de 
offentlige skoler. 

Som sedvanligt i de senere aar blev der fra over- 
bestyrelsen tilstillet skolerne opgaver til den skriftlige 
examen. 

Opgave i norsk stil. 

Fortæl om nogle af vort lands vigtigste rovdyr. 

Opgave i tysk stil. 

For nogle dage siden kom min broder Peter gaaende 
gjennem den skov, du saa i nærheden af vort hus. Han 
mødte der en gammel jæger, som han havde kjendt fra sin 
tidligste barndom, men som han ikke havde seet i de sidste 
aar. Skjønt det var sent om aftenen, ytrede den gamle 
ønske om strax at tale med ham. Paa min broders forslag 
gik de ind i vort hus, forat den gamle kunde hvile lidt. 
Moder, som i det første øieblik ikke kjendte jægeren, blev 
først mismodig over, at Peter bragte fremmede med paa 
den tid af dagen; men da de traadte nærmere, saa hun 
til sin store glæde, at det var en gammel bekjendt. Jæ- 
geren, hvis hus laa midt i skoven, var nemlig før ofte 
kommen i vort hus, og min moder havde som barn tilbragt 
mangen lykkelig dag i hans bolig. Han modtog ham der- 
for paa det hjerteligste og gjorde alt muligt for at op- 
muntre ham. Den venlige modtagelse gjorde et dybt ind- 
tryk paa den gamle. Han havde i en lang sygdom mistet, 
hvad han eiede; de fleste af hans venner havde glemt ham, 
og det forekom ham nu, som om han stod alene i verden. 
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Opgave i latinsk stil. 

Da det meldtes Alexander, at Darius nærmede sig^) 
med en uhyre hær, gik han af frygt for, at den skalde: 
spærre veien for ham, i største hast over Taurus. Da han. 
var kommen til Tarsus, en by i Gilicien^), lod han sig 
af det klare og kjølige vand i floden Gydnus forlede^) til 
at bade sit med støv og sved bedækkede legeme. Dette* 
bad bevirkede, at han faldt i en svær^) sygdom. Medens 
de andre læger var i tvil om, hvilket middel de skulde 
anvende ved^) behandlingen^) af kongen, lovede Philip- 
pus at tilberede ham en meget kraftig*^) drik. Imidlertid! 
modtog Alexander et brev fra Parmenion^), i hvilket 
denne raadede ham til ikke at betro sig til Philippus ^. 
denne var, sagde han, bestukket af Darius. Men kongen: 
stolede paa sin læge, og efter at have overgivet ham brevet 
drak han lægsmidlet. Tre dage senere var kongeu atter 
frisk. 

Opgave i engelsk stil. 

Sir Walter Raleigh. var en af dronning Elisabeths- 
tapre søhelte. Senere, da lykken svigtede ham, og han 
blev dømt fra livet, viste han, at han ogsaa kunde dø som 
en helt. Den morgen, han skulde henrettes, røgte han,, 
som sedvanlig, sin pibe. En af hans venner beklagede sig- 
over, at han ikke kunde faa nogen plads paa skafottet for 
at overvære henrettelsen. „Farvel da,^ sagde sir Walter, 
„jeg er ialfald sikker paa at faa plads.^ Paa sin vandring, 
fra fængslet lagde han merke til en gammel, skaldet mand, 
som trængte sig frem gjennem mængden. „Ønsker du 
noget ?^ spurgte sir Walter. ,,Ikke andet end at se dig 
og bede for dig,** svsrede den gamle. Sir Walter takkede 
ham, og idet han tog sin rigt broderede kalot af hovedet,, 
sagde han: „Tag den; du synes at have mere brug for 



1) adventare. ^ Cilioia, ae. ^ lade ng f. = adduci. *) grayis. 
^) in. ®) udtrykkes ved curare. ') efficax. 8) Parmenio, onia. 
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den nu end jeg/ Haa besteg skafottet med faste skridt 
og bad bøddelen om at fa a se øxen. Han strøg let med^) 
fingeren over dens eg og sagde smilende: „Dette er en 
skarp medicin for alle onder." Da bøddelen bad ham 
vende hovedet paa blokken mod øst, svarede han : „Det 
gjør intet, hvorledes hovedet ligger, naar kun hjertet er 
paa rette sted." 

Opgaver i regning og konstruktionstegning. 
For gutter. 

Nr. 1. 

Et arbeide skal udføres i løbet af 16 dage. I de 
første 3 dage arbeider 5 mand med en daglig arbeidstid 
af 8 timer, i de følgende 8 dage 6 mand med en daglig 
arbeidstid af 10 timer. Da endnu kun % af arbeidet er 
udført, tages 2 mand tilhjælp. Hvormange timer daglig 
maa der nu arbeides i den øvrige tid. 

Nr. 2. 

Et jordstykke, der har form af et rektangel, 390 m. 
langt og 200 m. bredt, overskjæres for at udlægges til 
byggetomter med 3 veie parallele med den korteste side 
og 2 veie parallele med den længste, alle af samme bredde. 
Det til veiene udlagte areal udgjør ialt 13 200 m^. Hvor 
vfitor er veibredden? 

Nr. 3. 

Et ligebenet triangel, hvis grundlinje er halvdelen af 
^n af de øvrige sider, har en omkreds af 20 m. Beregn 
omkredsen af et ligesidet triangel af samme fladeindhold. 

Nr. 4. 

Konstruer to rette linjer, der skjærer hinanden under 
en vinkel paa 75^. I den ene linje vælges et punkt, der 
ligger 6 cm. fra linjernes skjæringspunkt. Gjennem punktet 



1) Udtrykkes ved to pass. 
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skal drages en ret linje saaledes, at den tilligemed de to 
førstnævnte linjer begrænser et triangel, hvori kan ind- 
skrives en cirkel med radius 2 cm. Forklar, hvorledes 
konstruktionen er udført. 

Opgaver i regning og konstrnktionstegning. 

For piger. 

Nr. 1. 

£t arbeide skal udføres i løbet af 16 dage. I de 

første 3 dage arbeider 5 mand med en daglig arbeidstid 

af 8 timer, i de følgende 8 dage 6 mand med en daglig 

arbeidstid af 10 timer. Da endnu kun Ys af arbeidet er 

udført, tages 2 mand tilhjælp. Hvormange timer daglig 

maa der nu arbeides i den øvrige tid? 

Nr. 2. 
16 250 kr. udlaanes, en del til 4 pet. og resten til 6 
pet. p. a. Renten for 2 aar af den første del er lig renten 
for 3 aar af den anden. Hvormeget er udlaant til 4 pet. 
og hvormeget til 6 pet.? 

N^. 3. 
Find X af ligningen: 

0,ia;=16i^^^. 

* 0,26 

Nr. 4. 
Om en cirkel med radius 5 cm. skal omskrives et ret- 
vinklet triangel, hvis ene vinkel er 60^. Forklar, hvorledes 
konstruktionen er udført. 



Examen afholdtes ved 59 skoler, nemlig: 
ved 17 offentlige skoler for den høiere almendannelse, 
- 30 kommunale middelskoler, 
5 private — 

7 — pigeskoler. 
Til examen fremstillede sig, naar man fraregner dem, 
der formedelst sygdom eller af anden grund ikke fuldendte 
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examen, 1 264 kandidater, 956 gutter og 308 piger. Af 
det samlede antal var 902 skolernes egne disciple og 362 
privatister; til examen paa latinlinjen fremstillede sig 396, 
deraf ingen piger, paa engelsklinjen 868. Af ovennævnte 
1 264 rejiceredes 151, saaledes at det hele antal, som be- 
stod examen, var 1 113. Af rejektisterne var 146 gutter 
og 5 piger, 93 skolernes egne elever og 58 privatister. 
12 pet. af de anmeldte rejiceredes altsaa; af skolernes 
elever ca. 10 pet., af privatisterne ca. 16 pet. Af gutter 
rejiceredes 15.3 pet., af piger 1.7 pet. 

Særskilt stillede forholdet sig saaledes: 





Antal anmeldte. 


Rejicerede. 




Gutter. 


Piger. 


Tiis. 


Gutter. 


^ 




Egne 


Priva- 


Egne 


Priva- 


Egne 


Priva- 


S 




elever. 


tister. 


elever. 


tister. 




elever. 


tister. 


Yed de offentlige 


















almenskoler . . 


358 


62 


. 


66 


486 


47 


13 


1 


Ved de kommu- 


















nale middelsk. 


250 


39 


38 


78 


405 


22 


8 


2 


Ved de private 


















middelskoler. . 


151 


96 


. 


2 


249 


22 


34 


. 


Ved pigesko- 


















lerne 


- 


- 


105 


19 


124 


- 


- 


2 




759 


197 


143 


165 


1264 


91 


55 


5 



Procentvis rejiceredes. 



Gutter. 



Egne elever. 



Privatister. 



Piger. 



Ved de offentlige almenskoler 

- de kommunale middelsk. 

- de private — 

- pigeskolerne 



13.1 pet. 

8.9 - 

14.6 - 



21.0 pot. 
20.6 - 
35.4 - 



1.5 pot. 
^.6 - 

1.6 . 



Til nærmere oplysning om forholdene ved de enkelte 
skoler hidsættes efterstaaende tabel, indeholdende opgave 
over de ved hver skole anmeldte og rejicerede kandidater, 
tilligemed en opgave over deres alder (for gutter for sko- 
lernes egne disciple, for pigerne for samtlige). 
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A. W. Brøggers bogtrykkeri. 



Universitets- og slcole-annaler. 

Ny række. 
Udgivet efter foranstaltning af 

kirke- og nnderyisnings-departeinentet. 




Departements-skriyelser til de haiere skoler i 1SS4 

og 1885 angaaende hygienen^ disciplinen^ 

undervisningen m. m. 

Hygienen. 

Rundskrivelse af 7de november 1884: 

Idet departementet, for saa vidt gjørligt at vaage over, 
at skolehygienens fordringer tilfredsstilles, herved udbeder 
sig, at alle fremtidige forslag og planer til større repara- 
tioner og bygning af nye skolebygninger indsendes til 
departementets bedømmelse, vil det ikke undlade at gjøre 
opmerksom paa følgende regler for skolelokalernes renhol- 
delse o. s. V., der ikke kan tilsidesættes uden paa en 
eller anden maade at skade elevernes helbred. 

1. I klasseværelserne bør skolebænkene opstilles saaledes, 
at lyset kommer ind fra elevernes venstre side eller 
fra begge sider, dersom der er vinduer i 2 mod- 
staaende vægge. Skadeligt er det, naar eleverne sidder 
saaledes, at de vender ansigtet eller ryg mod lyset. 

2. I klasseværelserne bør temperaturen i undervisnings- 
timerne om vinteren, maalt i mandshøide, ikke synke 
under 13^ og ikke overstige 15^ r. Ethvert klasse- 
værelse bør derfor være forsynet med et thermometer, 
der ophænges i passende afstand fra ovn og saaledes, 
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at luften kan cirkulere frit mellem thermometret og 
væggen. Omkring ovnen bør i almindelighed anbrin- 
ges en skjerm af mindst 1,5 meters høide. Ovnens 
pasning bør paaligge pedellen |og ikke overlades elever 
eller lærere. 

3. Alle klasseværelser og gymnastiklokalet bør udluftes i 
friminutterne mellem hver undervisuingstime. 

4. Før skoletidens begyndelse om morgenen bør trapper, 
forgange, klasseværelser og gymnastiklokalet udluftes, 
og brystpanel, vindueskarme, trappegelændere samt 
alt inventar renses for støv og smuds ved aftørring 
med en fugtig klud. 

5. Efter skoletidens slutning udluftes ligeledes hver dag 
alle til skolen hørende rum; gulve og trapper feies 
med vaad sand, sagmug eller med en vaad svaber. 
Madratser o. 1. i gymnastiklokalet udbankes. 

I den tid ovnene benyttes, renses disse hver dag for 
aske og slag, specielt bør ovnristerne omhyggelig renses. 

6. Almindelig gulvvask af skolens lokaler bør udføres 
ved slutningen af hver uge, og vinduesruderne ren- 
gjøres, saa ofte som det er nødvendigt forat bevare 
dem rene og gjennemsigtige. 

7. Hovedrengjøring samt de nødvendige udbedringer bør 
foretages 2 gange om aaret under jule- og sommerferierne. 

8. I priveterne bør daglig sæde, vægge, døre og gulv 
eftersees og rengjøres. Tømning af privetindholdet 
bør foretages saa ofte, at bingen eller beholderen ikke 
overfyldes. Der bør daglig benyttes desinfektions- 
midler. Pissoirer bør daglig udskylles og om nød- 
vendigt desinficeres. 

9. Hvor der er kloaker, bør disse mindst 1 gang maa- 
nedlig eftersees, i tilfælde oprenses, saa at der ikke 
udbreder sig stank fra disse ind i skolebygningerne. 

10. Det bør paaligge klasseforstanderne for hver klasse 
at føre tilsyn med klasseværelsets udluftning, opvarm- 
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niDg og renlighed og at notere forseelser med hensyn 
til disse i klassens dagbog, hvorefter rektor (bestyrer) 
har at tage de for øiemedet nødvendige forholdsregler. 
11. Naar der i en klasse falder under 1,25 m^ gulvflade 
eller 4 m^ luft paa hver elev, bør dette indberettes 
til overbestyrelsen med rids af klasseværelset og an- 
tydning af elevernes placeren i forhold til ovn, vin- 
duer, og døre, samt med oplysnisg om ovnenes art, og 
om og hvorledes der er sørget for kunstig ventilation. 

Bestemmelser af 24de juli 1885 angaaende trykning 
af skolebøger: 

Papiret maa være glat men ikke glinsende. Det maa 
have ea ren hvid eller svagt gullig farve og en saadan 
tykkelse eller beskaffenhed, at trykningen ikke skinner 
igjennem. 

Linjernes længde maa ikke være over 100 mm. Der 
maa ikke benyttes mindre typer end korpus. Dog kan hor- 
gis (bourgeois) tillades, naar linjens længde ikke er over 
90 mm., og petit for lexica og anmerkninger. 

Antiqva bør foretrækkes for fraktur. Satsen maa 
skydes med mindst Ys af vedkommende forannævnte skrift- 
sorters høide (kegel). 

De typer, som benyttes til trykningen, maa være skarpe, 
tydelige, ikke afslidte, og den anvendte sværte maa være 
ren sort. 

Disciplinen. 

Kundskrivelse af 4de januar 1884: 
I anledning af hr. rektorens og skoleraadets i svar paa de- 
partementets skrivelse af 5te juli 1882 afgivne erklæring om, 
hvorvidt der maatte være føie til at søge nogen yderligere ga- 
ranti mod mulige misbrug af lærernes straffemyndighed end 
den, der indeholdes i §§44 og 45 af reglementet af 6te no- 
vember 1869, skal departementet herved meddele, at man 
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i overensstemmelse med skoleraadets udtalelser anser bestem- 
melserne i de nævnte §§ for i det hele tilstrækkelige i 
omhandlede henseende og derfor ikke har fundet det nød- 
vendigt at foretage nogen væsentlig forandring i det gj æl- 
dende reglement. Men da der er gjort opmerksom paa, 
at reglementets udtryk „lempelig legemlig revselse*^ og be- 
stemmelse om, „at i intet tilfælde maa anvendes nogen 
str^f, som kan paadrage en discipel skade paa hans hel- 
bred/ tiltrænger en forklaring, har man fundet det rigtigt, 
at der tilføies en veiledende oplysning herom. Naar der 
•endvidere er ytret tvil om, hvorvidt reglementets § 45 
igemler rektor ret til for en tid at berøve en lærer hans 
fitra£Femyndighed, og man har ment, at tilfælde, hvori saa- 
dant maatte vise sig nødvendigt, burde henvises til over- 
bestyrelsen, skal man bemerke, at en saadan .lyndighed 
vistnok tilkommer rektor efter den nævnte §, men at man 
dog antager, at tilfælde af denne art bør indberettes til 
overbestyrelsen. 

Et skoleraad har gjort opmerksom paa det ønskelige 
i, at reglementet kommer til at indeholde særskilte be- 
stemmelser om straffe i gymnasiet og den praktiske real- 
klasse; navnlig fremhæves det, at der, før man bringer 
skolelovens § 28 i anvendelse, først gjennem indkaldelse 
for skoleraad bør gives vedkommende en officiel admoni- 
tion, og at udskrift af skoleraadsprotokoUen bør meddeles 
hjemmet. Departementet har intet at bemerke ved denne 
fremgangsmaade, men finder det mindre hensigtsmæssigt 
at give almindelige bestemmelser om straffemidler, naar 
disse, som i gymnasiet, væsentlig er indskrænkede til for- 
maning og advarsel og maa anvendes med en særegen grad 
af konduite. 

I henhold hertil indskrænker departementet sig til at 
give de angjældende §§ følgends tillæg: 

§ 44, 2det passus: „Intet tilfælde .... helbred. 
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^traf, der rammer hovedet eller dets organer, er forbudt; 
legemlig revselse tildeles med spanskrør. 

§ 45. Forøvrigt . . . fornødne. Naar rektor finder 
det fornødent for kortere eller længere tid at berøve en 
lærer retten til at anvende legemlig revselse, skal dette 
indberettes til overbestyreren. 

I forbindelse hermed er departementets opmerksomhed 
bleven henledet paa, at skolens myndighed ogsaa paa et 
andet punkt trænger til nøiere at bestemmes. Efter regle- 
mentets § 8 er disciplene pligtige til ogsaa udenfor skolen 
at vise dens lærere opmerksomhed og lydighed; men det 
er en selvfølge, at paa et felt, hvor forældres og skolens 
ansvar og myndighed mødes, vil let en forskjellig opfat- 
ning af det tilbørlige eller tilladelige foranledige kontro- 
verser, som helst bør undgaaes; en skarp grænse mellem 
begges myndighed er vistnok vanskelig at trække; men 
de vilkaar, hvorunder en stor del af ungdommen voxer op 
og ikke mindst den omstændighed, at de offentlige skoler 
nu mere end tidligere besøges af disciple, som ikke staar 
under forældres tilsyn, synes at kræve, at skolens myndig- 
hed ogsaa i dette punkt skarpt betones. I erkj endelsen 
heraf har departementet vedtaget at give reglementets § 
16 følgende form: 

„Om disciples forhold udenfor skolen merkes: 

a. Rektor har at paase, at disciple, som ikke bor hos 
sine forældre, anbringes hos personer, som kan 
skaffe dem et passende hjem og vil træde dem i for- 
ældres sted. 

b. Disciple maa ikke besøge kafeer, restaurationer eller 
offentlige forlystelsessteder, medmindre de er i følge 
med forældre eller foresatte. 

c. Disciple maa ikke uden rektors tilladelse paa nogen 
maade optræde offentlig (f. ex. ved dramatiske fore- 
stillinger, koncerter, turnfester m. m). 

d. Disciple maa ikke uden rektors tilladelse danne for- 
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eniDger sig imellem, heller ikke optages som medlem 
af andre selskabelige foreninger, 
e. Tobaksrt^gning paa gade, vei eller andre offentlige 
steder er forbudt. 
Disciple skulde forøvrigt o. s. v. som reglementets § 16. 

Skrivelse til en rektor af 17de januar 1884 angaaende 
tillæg til reglementets § 16: 

„ . . . ligesom det ved tillæggets bestemmelser er en 
almindelig forudsætning, at rektor ved deres gjennemf øreise 
tager hensyn til stedlige forhold og forældres berettigede 
ønsker, saa gj ælder dette specielt de i tillæggets lit. b. 
omhandlede offentlige forlystelser; hvad teatre angaar, har 
man, forsaavidt de svarer til sin bestemmelse, ikke tænkt 
sig dem satte i klasse med de i nævnte lit. e^empelvis 
anførte forlystelsessteder.^ 

Rundskrivelse af 2den marts 1885: 

Departementet skulde herved henlede rektorernes op- 
merksomhed paa skolelovens § 46, hvorefter indberetning 
om disciples bortfjernelse skal gjøres til overbestyrelsen, 
og paa § 28, hvorefter en discipel, der er bortfjernet fra 
skolen, ikke paany maa optages i en offentlig skole, førend 
efter et aars forløb, og da kun forsaavidt han fremlægger 
vidnesbyrd om god opførsel i mellemtiden. 

Samme bestemmelser antages at gjælde ogsaa, naar 
forældre eller foresatte efter rektors opfordring udtager en 
discipel af skolen. 

Examensberettigede private og kommunale skoler er i 
denne henseende underkastede samme forpligtelser som de 
offentlige. 

Skrivelse af 3die marts 1885 ang. skoledisciples kredit: 

I anledning af hr. rektorens forespørgsel i skrivelse 
af 9de f. m. meddeles, at forordningen af I4de mai 1754 
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§ 1 angaaende dem, der giver umyndige og mindreaarige 
ulovlig kredit, fremdeles er gjældende med de modiåkationer. 
som den senere straffelovgivning har medført. 

Gymnastik og vaabenøvelser. 

Rundskrivelse af 20de februar 1884: 

Inspektøren for gymnastikundervisningen ved landets 
fikoler har efter sin inspektionsreise i 1883 i det væsentlige 
indberettet følgende: 

Gymnastiksalene og deres indredning var paa de 
fleste steder ret gode; derimod var deres beliggenhed ofte 
mindre heldig, ligesom luftning og benyttelse af indlagte 
ventilationsapparater ved mange skoler var temmelig man- 
gelfuld. Mange af de nyeste gymnastiksale ligger saaledes 
meget nær priveterne, med døre, vinduer eller luftkanaler 
vendende ud mod dem, et uheldigt forhold, da dels desin- 
fektion af og til glemmes, dels denne vanskelig kan blive 
fuldt tilfredsstillende i undervisningstiden. Enkelte steder 
var den luft, der tilførtes salen, taget fra fugtige, ildelug- 
tende kjeldere. Ogsaa ved salens bygning og indredning 
var der oftere gjort feilgreb, saaledes med hensyn til di- 
mensioner, anbringelse af vinduer og ovne, gulvplankernes 
retning, tagkonstruktion m. m. Paa renlighed og renhold 
lagdes ikke tilbørlig vegt; salene var ofte opfyldte med 
mere eller mindre uvedkommende ting, og de flytbare appa- 
rater opstillede uhensigtsmæssigt eller uden orden. 

Undervisningen gik idethele tilfredsstillende, men 
røbede oftere en for stor ængstelighed i brugen af tabel- 
lerne, nemlig for ikke hver time at følge disse til punkt 
og prikke, hvilket dels gik paa livlighedens bekostning, 
dels medførte, at der blev for liden tid til sprang, hvoraf 
gutter bør have en ikke saa liden del. Derhos forstod 
mange lærere ikke at benytte forhaandenværende redskaber 
til øvelser i geledvis, hvorved bevægelsesforraadet blev 
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noget indskrænket og tiden daarlig benyttet. Specielt 
bemerkes : 

a. Entring, armgang o. 1. blev issr for de mindre øvedes 
vedkommende ofte drevet til en for stor høide og med 
for stor anstrengelse, hvilket ikke er oden fare i sedelig 
henseende. Af samme grund bør i regelen entrestæn- 
gerne staa noget paaskraa, saa entringen kommer til 
at foregaa paa undersiden af dem. 

b. De simple, men vigtige bevægelser: Hoftefæste og 
armslagning blev ofte slet udførte. 

c. Der benyttedes for lidet „spredning*' og atter hurtig 
„opstilling^' i forsjellige formationer. 

d. Elastisk springbret og madras benyttedes altfor meget» 

e. Lfereren valgte ikke sin plads med omtanke, men spad- 
serede urolig omkring uden hensigt og kom derved 
til at overse grove feil og var tilfreds, naar blot takten 
var god selv i saadanne øvelser, som ikke fornemmelig 
skal være taktøvelser. 

f. Der stilledes ofte for store fordringer til gutternes 
taalmodighed ved at lade dem staa for længe, uden 
at der kommanderedes „paa stedet hvil'' eller endnu 
bedre „spredning". Følgen blev en kun halv opstræk- 
ning og kjedsomhed. 

g. Der medgik ofte for lang tid til omklædning, opraab, 
opstilling m. ro. ved timens begyndelse og slutning, 
ligesom flere lærere ikke havde tilstrækkelig oversigt 
over forsømmelser og grunden dertil. 

h. Læreren manglede ofte evne til at lade elever, der 
gymnasticerede paa samme parti, faa en gymnastisk 
behandling, der var nogenlunde afpasset efter deres 
forskjellige udvikling. Da dette altid er en vanskelig 
sag, er der al grund til fra skolens side at tage alle 
mulige hensyn til en hensigtsmæssig partiinddeling. 
I anledning af de forskjellige, her paapegede mangler 
bemerker gymnastikinspektøren videre: 
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Naar nybygning eller større forandring af ældre gym- 
nastiklokale er igjære, bør departementet i betids underrettes 
berom, og udkast indsendes, forat gymnastikinspektøren 
kan faa anledning til at erklære sig derom og i tilfælde 
gjøre ønskelige rettelser. 

Ved undervisningen bliver særlig at lægge merke til parti 
og timefordeling. Bedst vilde det være, om de, der bar 
naaet samme legemlige udvikling, gymnasticerede sammen, 
altsaa uden hensyn til skolens klasseinddeling. Lader dette 
sig ikke gjøre, bør man dog sørge for, at der inden samme 
parti bliver saa liden forskjel som muligt i denne hen- 
seende, og lade hver klasse eller et par nærliggende klasser 
udgjøre et parti. Er man nødt til at have mange alderstrin 
sammen, bør der sørges for, at begyndere og de aller ældste 
faa gymnasticere en gang om ugen alene, forat begge kan 
faa de for hver særskilt passende øvelser, og de ældres 
fremskridt tjene som maal for de yngre. Man har da til- 
lige anledning til blandt de ældre at opøve ledere af under- 
afdelinger ved de yngres øvelser. Mellemklasserne kan med 
mindre ulempe snart følge en ældre, snart en yngre klasse. 
Hvorvel det er ønskeligt, at antallet paa et parti ikke 
overstiger 50, maa man dog ofte for at skaffe gutterne 
tilstrækkelig hyppig gymnastik benytte betydelig større 
partier, hvilket ogsaa med godt udbytte kan ske, forudsat 
at salen er tilstrækkelig stor, apparaterne fuldstændige, 
diciplinen god og læreren livlig. 

Kun forholdsvis faa skoler har indført daglig halvti- 
meundervisning, idet flerheden har fundet uovervindelige 
vanskeligheder derved. Enkelte steder, hvor f. eks. gym- 
nastiksalen ligger noget fjernt fra skolebygningen, kan der 
ogsaa være tvingende grunde, der forbyder overgangen til 
en saadan ordning, men den vil vistnok med fordel kunne 
indføres paa flere steder, end nu er tilfældet; der er nemlig 
ingen tvil om, at der i en halv time, naar forholdene er, 
som de bør være, kan gives eleverne et tilbørligt kvantum 
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bevægelser. Dog maa merkes, at naar eleverne er komne 
saa vidt, at visse øvelser, f. ex. sprang enkeltvis medtager 
«n forholdsvis lang tid, vil en halv time med nødvendigt 
fradrag for omklædning og opstilling være noget knap ; og 
da det desuden er ønskeligt af og til at have lidt mere 
tid til at undervise i bevægelsernes rette udførelse og 
gjennemgaa nogle vanskeligere øvelser, vil det være godt 
en enkelt dag at have en hel time, om man end ellers kan 
nøie sig med en halv; denne maa da væsentlig anvendes 
til raskt og livligt at udføre, hvad der forud er nogenlunde 
indøvet. Men forudsætningen for denne kombination af 
hele og halve timer er, at der idethele er tillagt gymna- 
stikundervisningen en tid, svarende til 3 timer ugentlig; 
hvor dette ikke er tilfældet, vil udelukkende halve timer 
være at foretrække. 

Ved de fleste skoler er gymnastikundervisningen henlagt 
til en mellemtime efter kl. 10. Dette er ogsaa under nærvæ- 
rende forhold i regelen den hensigtsmæssigste ordning; 
•dog maa merkes, at hvor gymnastikken, saaledes som den 
bør, lægger beslag paa kræfterne i den grad, at den efter- 
lader nogen omend ringe trethed, er det mindre heldigt 
bagefter at sidde flere timer stille med bogligt arbeide; 
man vil derfor med fordel kunne benytte ogsaa den sidste 
skoletime. Naar gymnastikken lægges i mellemtimerne, 
maa der, medmindre øvelserne af en eller anden grund er 
sslb, lidet anstrængende, at de blot føles som en opstrækning, 
gives diciplene en kort hvil, før næste times undervisning 
begynder. Ved siden heraf bemerkes, at gymnastiken aldrig 
bør lægges saaledes, at den opfattes som en extraunder- 
visning, altsaa allermindst om eftermiddagen. 

Baade for øvelsernes og renligheds skyld bør gutterne 
ombytte sit skotøi med gymnastiksko, før de indlades i 
salen, hvorfor særegent større omklædningsrum er ønskeligt; 
hvor saadant ikke findes, bør gutterne ikke faa sprede sig 
over den hele sal, forinden ombytning har fundet sted. 
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For at fremme en planmæssig fremgangsmaade ved 
undervisningen bør læreren indlevere til skolens bestyrer 
•det schema, som han i det væsentlige agter at befølge for 
idetmindste et halvaar ad gangen, dog med adgang til 
senere at gjøre forandringer deri. Schemaet med de gjorte 
forandringer bør bero hos bestyreren og bliver at forevise 
^mnastikinspektøren ved hans inspektion. 



Yed at meddele foranstaaende til kundgjørelse for 
skolernes bestyrere, skal departementet, der tidligere har 
udtalt sig om det ønskelige i, at undervisningstiden for 
gymnastik udstrækkes til 3 hele ugentlige timer eller endnu 
bedre til en halv time daglig, henlede .opmerksomheden 
paa den af gymnastikinspektøren ovenfor anbefalede parti- 
og timefordeling. Man finder det ogsaa hensigtsmæssigt, 
;at lærerne, saaledes som af inspektøren paapeget, indle- 
verer til vedkommende bestyrer det schema, som de følger 
ved sin undervisning, forat de derved vundne erfaringer 
&an danne grundlaget for den fælles undervisningsplan, 
som senere bliver at opstille. 

Rundskrivelse af 24de marts 1885: 

Inspektøren for gymnastikundervisningen har i sin 
indberetning for 1884 foruden at give en mere detaljeret 
opgave over forholdene ved hver enkelt af de inspicerede 
«koler i det væsentlige indberettet følgende: 
1. Saaledes som allerede udhævet af den forrige gymna- 
stikinspektør, nyder gymnastiken neppe overalt den 
tilbørlige anseelse. Blandt de her medvirkende aar- 
sager kan anføres, at fritagelsen for gymnastik med- 
deles for hyppigt og for let i forbindelse med, at de 
midlertidig fritagne i for stor udstrækning slipper at 
være tilstede ved gymnastikundervisningen. Endvidere 
er ofte læreren fraværende i længere tid (f. ex. paa exer- 
citie), uden at der sørges for at skaffe en duelig vikar, eller 
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at de forsømte timer saavidt muligrt tages igjen. Ønske- 
ligt vilde det være, om der til oversigt for departe- 
mentet aarlig indsendtes opgaver, der udviste, hvor 
mange timer (hele, halve), der ifølge timetabellen skulde 
falde paa hver klasse, hvor mange der virkelig i gjen- 
nemsnit er faldne paa eleverne af de forskjellige klas- 
ser, efterat alle undtagelser, ligegyldig af hvilken 
grund, er trukne fra, — heri dog ikke medregnet de 
elever, der følger med i geledet, men enkelt gang har 
været fritagne for visse øvelser. 

Enkelte skoler benytter karaktergivning; den turde 
virke heldig f. ex. et par gange om aaret og med sær- 
ligt hensyn til den i aarets løb udviste flid og orden. 

2. For at opretholde interessen saavel hos lærer som 
elever er det nødvendigt, at der tydelig merkes frem- 
gang. Opmerksomheden henledes derfor atter paa, hvad 
der i departementets rundskrivelse af 20de februar- 
1884 er anført om en for gymnastiken passende parti- 
inddeling. Hvor imidlertid partierne omfatter meget- 
forskjellige udviklingstrin, bør der i alle fald for en- 
kelte bevægelsers vedkommende (navnlig for hævbe- 
vægelser og sprang) benyttes underafdelinger med en 
paalidelig gut som leder. Herem henvises forøvrigt 
til det af Hj. Ling udgivne „Tillågg etc.'' til hans 
gymnastiktabeller 3die oplag pag. 40 — 44, samt til 
Liedbecks „Gymnastiska dagdfningar", hvilke bøger- 
enhver gymnastiklærer bør kjende. 

3. Instruktionsøvelserne ved enkelte seminarier lider meget 
under mangelen af en øvelsesskole som apparat. 

4. Renholdet var i regelen bedre end foregaaende aar, 
ligesom salen ikke i samme grad som før var belemret 
med uvekommende ting; men opmerksomheden bør 
fremdeles være rettet herpaa, ligesom paa, at der luftes 
godt mellem hver time og paa anbringelse af ventila- 
tion sapp arater. Derhos bør læreren ved en hensigts- 
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mæseig ordoing af redskaber, elevernes bøger, klæder 
m. m. bidrage til at gjøre lokalet ry ddigt og tiltalende. 

5. De simpleste af de saakaldte anstandsøvelser — saasom 
at lære at tage hovedbedækningen af, inden man gaar 
ind i et værelse, ikke at spytte udover gulvet, at hilse 
saavel ude som inde, at indtage en passende stilling 
over for en Jærer eller ældre person, at tale høit og 
freidigt og i det hele føre sig smukt og sømmelig — 
er flere steder meget forsømt, men bør tages med 
under gymnastikken som under skolens øvrige under- 
visning. 

6. Sprang, saavel enkeltvis som navnlig geledvis (af saa 
mange samtidig, som pladsen tilsteder) øvedes ofte 
for lidet, hvilket betog gymnastikken endel lyst og 
livlighed. 

7. Trøier, jakker, halstørklæder, ja endog skjerf beholdtes 
enkelte steder paa selv i den varme aarstid, hvorved 
kontrollen med bevægelsernes rette udførelse vanske- 
liggjordes; det syntes ogsaa at tyde paa, at øvelserne 
ikke omfattedes med interesse. 

8. De gymnastiske bevægelsers navne blev ofte benyttede 
som kommando-ord, nemlig som avertissementsord, f. 
ex., „stub- faldende- udgangsstilling — stil.!" „ving- 
mod- siddende- udgangsstilling — stil.!" o. s. v. Hvorvel 
dette i enkelte tilfælder sparer tid, antages dog, at 
det ofte skriver sig fra nogen ubehjælpelighed hos 
instruktøren, der paa denne maade lægger vanske- 
ligheden over paa eleverne. Da et vink eller nogle 
faa almindelige ord sikrere vil forstaaes, bør derfor 
bevægelsernes navne som regel ikke benyttes som 
kommandoord, hvilket forøvrigt ogsaa er forbudt i 
Bjørnstads haandbog § 4 og i forordet til hans tabeller 
for den norske almueskole. 

9. Under de 6 dages militære øvelser bliver ved nogle 
skoler den theoretiske undervisning ganske indstillet, 
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medens man ved andre lader eleverne forberede sig i 
sine lexer for i tilfælde af stygveir at kunne optage 
læsetimerne. Den sidste raaade opfylder formentlig^ 
mindre godt hensigten, at skaffe en afbrydelse i læse- 
tiden; den foraarsager derhos let uorden, og udbyttet 
bliver neppe meget stort, hvorfor den første maade 
synes som regel at være at anbefale. Ved indtræf- 
fende stygveir kan man jo i værste fald tildels beskjæf- 
tige gutterne i gymnastiklokalet, saafremt noget bedre 
lokale ikke er at erholde; og dersom veiret vedbliver 
at være ugunstigt, kan exercerdagene udsættes til 
beleiligere tid. 

10. Opmerksomheden henledes paa det høist forskjel- 
lige timeantal, der er tilstaaet gymnastiken, idet dette 
varierer fra omtrent 2. hele (|) eller 3 halve indtil 4 
hele (-|) eller 6 halve timer ugentlig. 

11. I forbindelse med hvad der er anført i rundskrivelse 
af 20de februar 1884 litr. c. f. og g. maa nævnes^ 
at „spredning" og atter hurtig opstilling vistnok benyt- 
tedes mere end foregaaende aar; men det blev ofte 
forsømt at skjærpe opmerksomheden og at gjøre afde- 
lingen lettere haandterlig ved at vexle opstillingsplads 
og formation alt efter de benyttede redskaber m. m. 
Derhos var det kun faa lærere, som tilfulde havde 
opfattet den overordentlig store betydning af den rette 
anvendelse af kommandoordene: „Giv agt!", „Paa 
stedet hvil" og „Spredning!" 

For at paaskynde omklædning før og efter gymna- 
stiken tilraades at hertil afsees et passende, men fast 
bestemt antal minutter, hvorefter der ufravigelig komman- 
deres: „Opstilling!" De, som ikke er færdige, bør 
foreløbig stilles særskilt og udpeges for kammeraterne 
og efter omstændighederne skaffes særskilt øvelse i at 
klæde sig hurtig. 
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Paa foranledning har gymnastikinBpektøren endvidere* 
angaaende ordningen af gymnastikopvisninger henledef 
opmerkeomheden paa følgende : 

a. Øvelserne bør ledes af gymnastiklæreren og give et. 
udtryk for vedkommende skoles standpunkt; derfor 
bør hele klasser, fornemmelig de ældste, deltage. For 
at vise, at øvelserne er gjorte tilgjængelige for det 
størst mulige antal, bør medfølge en opgave over det 
hele elevantal i hver klasse og over antallet af delta- 
gerne i opvisningen. 

b. Alle til samme parti eller underafdeling hørende bør- 
udføre de for afdelingen opsatte øvelser, saa det enkelte 
individ ikke faar anledning til at fremvise særegue^ 
bevægelser. Bifaldsytringer af tilskuere, ros eller 
maaske præmier til den enkelte bør ikke gives. 
Ved bedømmelsen bør livligt og friskt udseende, god: 
holdning, sikkerhed og lethed i udførelsen af bevæ- 
gelserne tillægges den største betydning. 

c. Øvelserne bør helst foregaa dels i gymnastiksal dels- 
ude i det frie. Sprang bør udføres saavel geledvis 
som enkeltvis. Af bevægelser, der fornemmelig bør- 
øves ude, fremhæves stavsprang, længdesprang, kolbøtter 
(ikke saltomortaler) slaa hjul, hoppe buk, løb, leg- 
samt om muligt svømning. 



Ved at bringe foranstaaende til skolernes kundskab 
skal departementet, der. tidligere har udtalt sig for det 
ønskelige i, at undervisningstiden for gymnastik i de høiere 
.almenskoler udstrækkes til 3 hele ugentlige timer, derhos 
meddele, at fra og med skoleaaret 1886 — 1887 fastsættes 
3 hele ugentlige timer som minimum af hver klasses under- 
visningstid i gymnastik; for øverste gymnasialklasse ansees 
det ønskeligt, at deune forøges med endnu 1 time. Angaa- 
ende timernes fordeling henvises til, hvad derom er anført, 
i rundskrivelBe af 20de februar 1884. 
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Rundskrivelse af 18de mai 1885: 

I rundskrivelse af 20de februar 1884 og 24de marts 
1885 har departementet meddelt gymnastikinspektørens 
udtalelser om gymnastikundervisningens ordning, timernes 
fordeling m. m. Idet man henviser hertil, skal man nu 
til oplysning om, hvorledes de lovbefalede militære øvelser 
rettest ordnes og forenes med gymnastikken, meddele inspek- 
tørens udtalelse herom. 

^Hovedformaalet ved den militære uddannelse er at 
«ætte den øverstbefalende istand til at bruge samtlige vaaben 
paa det sted, den tid og den maade, som han finder øn- 
skeligt. For infanteristen, hvorom det formentlig her blot 
tales, skulde det altsaa gjælde geværets brug til skud og 
ved indbrud. — Disciplin, marschdygtighed, haandgreb, 
manøver o. s. v. er de nødvendige midler til dette maals 
opnaaelse. Hvor meget heraf bør man nu optage paa sko- 
lerne uden at gaa for langt ind paa den specielle militær- 
uddannelse og derved tage tid fra den almindelige uddan- 
nelse? 

(Forts.) 



Universitets- og skole-annaler, 

ny række, 

der udgives efter offentlig foranstaltning, vil udkomme med 
ca. 20 sextensidige nummere aarlig til en pris af kr. 4.oo, 
heri iberegnet porto og ombringelse, og kan bestilles ved 
alle postexpeditioner i Norge, Sverige og Danmark, samt 
i expeditionen i Å. W. Brøggers bogtrykkeri^ Karl 
Johans gade 12, Eristiania. 

A. W. Brøggers bogtrykkeri. 



Universitets- og sicole-annaler. 

Ny række. 
Udgivet efter foranstaltning af 

kirke- og undeirisnings-departementet. 




Departements-skriyelser tU de heiere skoler 1 1884 

og 1885 angaaende hyglenen^ disciplinen^ 

underrisningeu m. m. 

(Forts.) 
Ved gymnastikundervisning med et større antal elever 
maa man ligesom under exercitie ordne sig saaledes, at 
man kan kommandere mange samtidig. Man bør derfor i 
saa stor udstrækning, som muligt, betjene sig af de samme 
former som ved exercitie. Disse under gymnastiken benyt- 
tede „ordningsbevægelser^^ vil saaledes omfatte det meste 
af, hvad der for infanteriets rekrutskoler er foreskrevet af 
sluttet orden uden gevær eller paa det nærmeste, hvad der 
er beskrevet i Bjørnstads haandbog, kap. 1. Noget kj end- 
skab til disse former vil man altsaa opnaa under den almin- 
delige gymnastikundervisning ; men dersom man ogsaa vilde 
optage bevægelser i spredt orden, maatte særskilt tid tages 
hertil, hvilket jeg ikke tror at kunne tilraade. Da det 
imidlertid har betydning, at den hele skole af og til kan 
optræde samlet, bør den ved saadanne leiligheder være 
organiseret som en militær afdeling med troppe, pelotoner, 
kompagnier, alt efter skolens størrelse. Disse formeringer 
vil være meget simple og forskjellige efter afdelingernes 
størrelser; det antages derfor unødvendigt nærmere at 
bestemme dem. 
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Angaaende geværet er dets brug som stødvaaben, altsaa 
til fegtning, af stor betydning paa grund af disse øvelsers 
gavnlige indflydelse saavel paa den legemlige udvikling 
som paa sindet, idet de virker beroligen paa den hidsige 
og oplivende paa den træge. Der kan være forskjellige 
meninger om, hvorvidt geværet eller kaarden (floretten) er 
det mest tjenlige vaaben ved skolernes fegteøvelser, og mange 
holder i saa henseende fortrinsvis paa den sidste. Det 
maa ogsaa indrømmes, at denne under gunstige omstæn- 
digheder kan give en mere harmonisk udvikling, og at den 
er lettere at anskaffe end geværet; men paa den anden 
side kan man ogsaa længe nøie sig med simple geværer, 
og floretfegtningen kræver dygtigere lærere, end man som 
regel tør paaregne, samt lang tid og stor ihærdighed, saa- 
fremt man skal komme ud over de simpleste begyndelses- 
grunde ; nogen egentlig kontrafegtniug kan der neppe blive 
tale om; det hele indskrænker sig til exercitie. Men med 
geværer af passende tyngde og størrelse, og hvoraf i alle 
fald nogle er forsynede med indgaaende bajonet, antager 
jeg, at man maatte komme lidt ud over det rent exercer- 
mæssige, hvilket jeg tillægger stor betydning. 

Vaabenføring forudsætter imidlertid en vis grad af 
udvikling og kraft; den bør derfor ikke optages før i de 
høiere klasser, og hvor gymnastiken er tildelt tilstrækkelig 
tid og tilfredsstillende lokaler. 

Den anden slags benyttelse af geværet, nemlig til skud, 
er ikke meget styrkende for sundheden ; den er mere en 
militær færdighed, der kræver lang og vedvarende øvelse 
og saaledes neppe kan erhverves paa skolen. Da det imid- 
lertid tør ansees som en billig fordring, at enhver mand 
bør kunne behandle et gevær uden fare for sig selv og 
andre, bør undervisning heri indgaa under de lovbefalede 
militære øvelser. Men endnu mindre end fegtningen bør 
denne undervisning foregaa paa gymnastikens bekostning, 
saalænge denne ikke er kommen til sin ret. Heller ikke 
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bør den optages for de yngre klasser, men først fra mid- 
delskolens 6te klasse, for at dog de herfra udgaaende 
*elever ikke ganske skal savne undervisning heri. Øn- 
skeligst var det vistnok, om hver af de udgaaende elever 
havde afgivet nogle skud med skarp ammunition mod 
skive; men hvor mangel paa skydebane, gode geværer, 
duelig instruktør m. m. lægger hindringer iveien, faar man 
nøie sig med at benytte løs ammunition. Tanken er her 
altsaa ikke at bibringe nogen skydefærdighed ; men hvor 
man er kommen saa langt, at man enten i eller udenfor 
den egentlige undervisning har tid til ogsaa at udvikle 
denne færdighed, f. ex. ved salonskydning, saa er dette et 
nyttigt tillæg, som bør tages med. Noget stort antal ge- 
værer til disse skydeøvelser kræves ikke, da de i regelen 
vil komme til at foregaa med faa elever ad gangen. 

Hvad den øvrige brug af geværet angaar, nemlig til 
de saakaldte haandgreb, saa er disse mindre udviklende end 
gymnastik og fegtning og bibringer heller ikke nogen syn- 
derlig praktisk færdighed, saaledes som dog er tilfældet 
med skydeøvelserne. Endvidere kan jeg ikke finde, at de 
i rent militær henseende medfører nogen nævneværdig nytte, 
naar de ikke øves med den aller største nøiagtighed, 
hvilket som oftest ikke finder sted dels paa grund af 
manglende evne hos læreren, dels paa grund af de benyt- 
tede geværers forskjellige længde, tyngde og konstruktion, 
der ikke uden stor bekostning kan afpasses efter de for- 
skjellige aldre. Man gaar derved i regelen glip af det 
disciplinerende, som man saa ofte med mere eller mindre 
grund specielt tillægger haandgrebene. At benytte træge- 
værer forekommer mig at være en efterligning, der gaar 
vel langt ind paa legens omraade, og som især for de 
ældre elever er mindre passende; omvendt er det uri- 
meligt at lade de yngste faa virkelige geværer. At øve 
blot haandgreb, der ikke vedkommer ladning, ild og fegt- 
ning, og heri at medtage alle alderstrin, saaledes som nu 
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gjerne er tilfældet, maa jeg saaledes finde at 7ære en 
mindre god anvendelse af de i regelen smaa midler og den 
knappe tid, man har at raade over, og jeg tror derfor, at 
disse øvelser kan sløifes til fordel for vigtigere ting. Da 
imidlertid meningerne herom er noget delte, og da enkelte 
lærere finder at have udbytte af de saakaldte haandgreb, 
bør formentlig adgangen til at benytte dem staa aaben, 
hvor dette findes at være et tjenligt middel til at opnaa 
de opstillede fordringer. 

Ved den almindelige gymnastik og fegtning samt ved 
de foreslaaede skydeøvelser har man god anledning til at 
virke i høi grad disciplinerende, fprnden at man befordrer 
den legemlige udvikling; man kan saaledes med lethed paa 
skolen danne et meget værdifuldt grundlag for den mili- 
tære uddannelse; men længer tror jeg ikke, at man bør gaa. 

Efter nu at have antydet, hvad de militære øvelser bør 
omfatte, skal jeg med nogle ord berøre, hvorledes de maaske 
bedst kan sættes i forbindelse med gymnastikundervisningen. 

Lovens § 12 lyder saaledes: „Baade i middelskolen 
og i gymnasierne skal desuden meddeles undervisning i 
sang samt i gymnastik og militære øvelser". Heraf synes 
at fremgaa, at de militære øvelser er tænkt optaget side 
om side med gymnastiken, saaledes som ogsaa for en del 
af dem er aldeles nødvendigt. Ogsaa i § 17, der lyder: 
„I ethvert skoleaar skal en uge i sammenhæng eller fordelt 
i to eller tre terminer anvendes til gymnastik og militære 
øvelser^, er begge slags øvelser stillede sammen. Denne 
uge skal altsaa ikke alene anvendes til exercitie, men 
ogsaa til gymnastik, hvilket dog neppe bliver gjort i til- 
børlig grad. Foruden nogle lette bevægelser, hvori den 
hele skole samtidig kan deltage, antager jeg, at der for- 
nemmelig bør øves saadanne bevægelser, som særlig egner sig 
til udførelse i fri luft og helst paa en græsmark, saasom løb, 
kapløb, længdesprang, dybdesprang, stavsprang, kolbøtter, 
at slaa hjul, gymnastiske lege samt forskjellige tillempede 
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bevægelser, saafremt der er adgang til at benytte nogle 
almindelige stiger, hesjestænger, tange og andre simple 
redskaber. 

Antallet af arbeidstimer ved de 6 dages øvelser kan 
naturligvis variere meget efter øvelsernes art, elevernes 
alder m. m. Noget bestemt bør saaledes neppe fastsættes ; 
dog tnrde 3 — 5 arbeidstimer daglig med afvexling mellem 
øvelserne i almindelighed være passende. 

Ved mindre skoler, eller hvor skydeøvelserne er for- 
delte paa et længere tidsrum med faa elever ad gangen, 
tiltrænge^ maaske ingen assistenter; men ellers vil læreren 
sandsynligvis behøve nogen militær hjælp ved detaljøvel- 
serne. Dog bør eleverne selv kunne optræde som under- 
afdelingschefer ved de faa manøvre, som det bliver 
nødvendigt at optage, forat den hele skole skal kunne 
føres samlet. 

Da forholdene ved skolerne er temmelig forskjellige, 
ligesom de her omhandlede øvelser stiller sig ulige med 
hensyn til lokale, antal af elever, veirforhold etc, og da 
de til gymnastik og militære øvelser afseede dage kan for- 
deles paa flere terminer, turde det være mindre heldigt 
yderligere end her antydet at fastsætte, hvad der til for- 
skjellige tider skal øves. Man vilde derved let berøve 
skolerne friheden til enkelte dage at lægge hovedarbeidet 
paa visse øvelser, som til andre tider paa grund af uhel- 
dige omstændigheder, saasom veirforhold, sygdomsforfald, 
vikariater etc. har været noget forsømte.^ 



I henhold til ovenstaaende opstilles følgende program 
for de høiere skolers militære øvelser og disses forbin- 
delse med gymnastik-undervisningen: 
1. Af bevægelser uden gevær gjennemgaaes af Bjørnstads 
„haandbog*^ det første kapitel. For middelskolens 3 
nederste klasser sløifes opslutninger under marsch, 
svingning og direktion sforandring. For at den hele 
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skole skal kunne føres samlet, bør den være ind- 
delt paa en efter dens størrelse afpasset maade i troppe, 
pelotoner osv. med de dueligere elever som underafde- 
lingschefer, og de nødvendigste marschformationer bør 
være gjennemgaaede. 

2. I gymnasialklasserne og 6te middelklasse gjennem- 
gaaes de nødvendigste forsigtighedsregler ved behand- 
lingen af et skndvaaden, og hver elev skal aarlig af- 
give mindst 5 skud med et gevær af armens konstruk- 
tion, om end noget lettere, og helst med skarp am- 
munition mod skive. 

3. I gymnasialklasseme optages fegtning, dog kun med 
et vaaben. 

4. Andre haandgreb kan optages og trægeværer anvendes 
i den udstrækning, som findes hensigtsmæssigt. 

5. De rent gymnastiske og de militære øvelser bør 
saavel under de hertil særskilt* bestemt 6 dage som i 
aarets løb saavidt muligt gaa haand i haand. 

Dette program træder i kraft i sin helhed med 
skoleaaret 1886 — 1887; men bestemmelserne i punkt 1, 4 
og 5 gjøres strax gjældende. 

Tegneundervisningeii. 

Departements-skrivelse af 7de april 1884: 

I 1879 foranstaltede departementet samtlige de ved 
landets offentlige, kommunale og private middelskoler det 
foregaaende aar faldne besvarelser af de skolerne tilstillede 
skriftlige opgaver indsendte til sammenlignende bedømmelse 
«g derigjennem til fastsættelse af en sagividt mulig ensartet 
maalestok for censuren. Resultatet heraf blev skolerne 
meddelt under 16de mai 1879. Naar departementet ikke 
ved den leilighed tillige lod de ved samme examen udar- 
beidede prøvetegninger underkaste en lignende fællescensur, 
liavde det sin grund i, at disse ikke, ligesom de skriftlige 
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arbeider, var udførte efter fællesopgaver. Efter iDdførelsen 
af saadanne ogsaa for tegningens vedkommende har de- 
partementet nu anseet det hensigtsmæssigt at fuldstændig- 
gjøre foranstaltningen af 1879. Man har derfor overdraget 
en komite at bedømme de i 1882 udførte ezamen stegninger 
og tillige anmodet den om at meddele departementet de 
bemerkninger, hvortil resultatet af tegneundervisningen ved 
middelskolerne forøvrigt maatte give anledning. 

Ved herved at gjøro skolerne bekjendt med komiteens 
i henhold hertil afgivne og nedenfor indtagne udtalelse' 
skal departementet med bemerkning, at komiteens censur 
herefter antagelig vil kunne tjene som norm for skolernes 
bedømmelse af deres præstationer i tegning, endvidere 
meddele, at man med komiteen er enig i, at frihaands- 
prøven bør tillægges dobbelt vægt, at de specielle karak- 
terer, der bliver at paaføre hvert speciroen, bør angives i 
tiendedele, og at afrunding til nærmeste hele eller halve 
først bør foretages ved beregningen af elevens middelka- 
rakter i tegning. Hvorvidt den bestemmelse i § 8 af det 
nugj ældende reglement, at karakteren for de i det sidste 
aar udførte tegninger skal slaaes sammen med karakteren 
for prøvetegningerne, bør, som af komiteen foreslaaet, ud- 
gaa, agter departementet at tage under overveielse i for- 
bindelse med den revision af de høiere skolers undervis- 
ningsplan m. m., som nu er under forberedelse. 

Komiteens bemerkninger: 

Om undervisningen i fri ha ands tegning tør vel idet- 
heletaget udtales, at den lader adskilligt tilbage at ønske. 
Timetallet, der anvendes til tegning, er saa knapt, især 
paa det høiere trin af middelskolen, at allerede derved 
muligheden af et tilfredsstillende udbytte i høi grad be- 
grænses, ialfald for det store antal elever, der fra middel- 
skolen træder direkte ud i livet, og altsaa kun i specielle 
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tilfælde, forsaavidt de slaar ind paa teknisk virksomlied, 
tør ventes at fortsætte siu tegneundervisning. 

Det tør vel efter 5 aars undervisning i faget betragtes 
som en rimelig fordring, at eleven har faaet saavidt øie- 
maal, sans for former og Hnjer og færdighed i at bruge 
haanden, at et simpelt fladeornament nogenlunde korrekt 
kan gjengives; og naar dette i saa overmaade mange til- 
fælde langt fra er naaet, tør vel den første og fornemste 
grund søges i det svage timetal. 

Paa det øverste trin, hvor konstruktionstegningen kræ- 
ver sin del af tiden, bliver der omtrent ^2 time ugentlig 
igjen til frihaandstegning, — et tal, der tilnød tilsteder at 
vedligeholde en engang erhvervet færdighed, men neppe 
at føre denne videre. Dernæst er det høist ujevne 
resultat ved de forskjellige skoler et tydeligt bevis paa^ 
at undervisningen mangesteds er mindre tilfredsstillende. 

De benyttede apparater og methoder kan være man- 
gelfulde; i denne henseende er det dog vanskeligt at ud- 
tale nogen bestemt kritik, da det ikke har været komiteen 
muligt at finde nogensomhelst vexelvirkning mellem de op- 
naaede resultater og de anvendte apparater og methoder, 
— sidstnævnte forsaavidt man af de paa dette punkt som- 
oftest yderst kortfattede udtalelser fra skolerne idethele- 
taget kan faa nogen kjendskab til dem; paafaldende er det 
tvertimod, at man ved anvendelsen af samme apparat ser 
saa høist forskjellige resultater fra de forskjellige skoler. 

Den hovedsagelige mangel synes derfor ogsaa at 
maatte ligge deri, at der for tiden mangler anledning til 
en planmæssig og for almenskolens behov afpasset uddan- 
nelse af tegnelærere; faget maa for tiden somoftest som et 
tilfældigt bifag henlægges under en eller anden af lærerne 
i de øvrige fag, hvad enten denne har nogen særlig dyg- 
tighed i faget eller ikke. Og dog ligger det netop i tegne- 
undervisningens natur, at den altid, hvad enten man saa 
har gode tegneapparater og trykte veiledninger eller ikke, 
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i »ærlig grad vil afhænge af lærerens dygtighed, interesse 
og subjektive skjøn paa opgaverne, medens man i andre 
fag tilnød kan flyde paa gode lærebøger og elevernes hjem« 
mearbeide. 

Til en rationel undervisning, ialfald i talrigere klasser, 
kræves, at alle elever sættes igang med samme opgave, 
idet denne af læreren forklares og optegnes for dem paa 
tavlen; men hertil kræves først og fremst, at læreren selv 
har fuld rede paa opgaven og tegner raskt og sikkert. 

Ved den foreslaaede udvidelse af tegne- og kunst- 
8kolen i Kristiania tør man vel haabe, at en fyldestgj ørende 
undervisning for tegnelærere kan skaffes, ligesom man senere 
ved ansættelse af lærere tør vente taget hensyn til, om 
ansøgeren har fornøden uddannelse til at overtage tegne- 
undervisningen. Heri samt i et forøget timetal maa det 
hovedsagelige hjælpemiddel søges for at bringe faget paafode. 

Yed siden heraf vil komiteen udtale, at det forhen af 
det offentlige udgivne tegneapparat, hvis lavere trin særlig 
var beregnet paa folkeskolen, ikke for middelskolen kan 
antages fuldtud hensigtsmæssigt, ligesom ogsaa komiteen, 
forsaavidt den har havt anledning til at gjøre sig bekjendt 
med udenlandske tegneapparater, tør antage, at det vil 
være vanskeligt mellem disse at finde et, der baade i og 
for sig kunde være fuldt anbefalelsesværdigt og tillige passe 
netop for vor middelskoles behov. 

Man tror saaledes, at udgivelsen af et nyt apparat, 
særlig beregnet for middelskolen, vilde være meget ønskelig 
og utvilsomt i høi grad fremme undervisningen i faget. 

Endnu langt mere end frihaandstegning staar dog kon- 
struktionstegningen tilbage, uagtet denne skulde synes 
at frembyde den fordel at være mindre afhængig baade af 
lærerens subjektive skjøn og af den enkelte elevs sær- 
egne anlæg og saaledes lettere kunne føres frem til et 
normalt niveau. Men dels er den til samme anvendte tid 
yderst knap, i regelen vel kun V^ time ugentlig i et eller 
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halvandet aar, dels viser det sig ikke sjelden af de fra 
hver skole fremkomDe prøvearbeider, at der har været 
mangler ved undervisningea, idet store og paafaldende feil 
kan være gjennemgaaeude hele rækken nedover og saaledes 
ikke kan tilskrives den enkelte elevs udygtighed, ligesom 
censuren undertiden tyder paa, at ikke uvæsentlige feil ved 
elevernes arbeider er overseede. 

Som den mest almindelige feil, der i de foreliggende 
examensarbeider kommer tilsyne, tør vel nævnes, at konstruk- 
tionstegningen saavel ved undervisningen som ved censuren 
synes at være opfattet ikke som en øvelse i tegning, 
hvor det gjælder med al den skarphed og korrekthed, som 
brugen af instrumenter tilsteder, at gjengive en figurs maal, 
form og stilling, — men derimod simpelthen som et 
filags geometrisk problem, hvis løsning ved tegning 
skulde vises. 

Man finder derfor ogsaa ofte, at eleverne ikke synes 
at være øvede i at anvende de almindelige hjælpemidler 
ved konstruktionstegning, f. ex. lineal og vinkelhage 
for at trække lodrette og parallele linjer, idet hver enkelt 
af disse linjer sees opreist eller afsat ved krydsbuer med 
passer eller ved andre endnu mere tnngvindte og uprak- 
tiske methoder, der vel kan have sin interesse i mathe- 
matiken, men ikke ved virkelig tegning. 

Da eleven i saa fald heller ikke synes at have havt 
rede paa, hvad indflydelse de benyttede maal kan have 
paa resultatets nøiagtighed, — at det f. ex. er praktisk 
umuligt at opreise en nøiagtig lodret linje gjennem to 
krydsbuer, hvis indbyrdes afstand kun er 1 — 2 cm,, saa tør 
det ikke forundre, at korrektheden ofte er saa liden, at 
det selv ved en frihaandstegning vilde være utilstedeligt. 

At der til konstruktion maa bruges en haard og vel 
spidset blyant for at faa skarpe og rene linjer og skjæ- 
ringer, synes ogsaa lidet paaagtet. 

Optrækning med tusch (eller tilnød blæk), der er nød- 



155 

yendig for at den oprindelige svagt og fint trukne tegning 
skal træde frem, findes saagodtsom ikke anvendt; og komi- 
teen har saaledes heller ikke ved bedømmelsen turdet tage 
noget henftjn til denne mangel. 

Den givne opgave synes, hvad vanskelighed angaar, at 
have været passende i forhold til det ringe omfang, hvori 
konstruktionstegningen for tiden drives. Fra enkelte skoler, 
hvor faget er mere paaagtet, har saagodtsom hver eneste elev 
leveret et godt arbeide; paa den anden side har opgavens 
knudepunkt, det skraa staaende sexkantede prisme, vist 
flig at indeholde tilstrækkelig vanskelighed for at kunne 
bedømme den forskjellige grad af dygtighed. 

Særlig hyppig forekommer den feil, at sexkantens 
større og mindre diameter er sat lige eller taget i et til- 
fældigt forhold til hinanden; som andre almindelige fore- 
kommende feil mod de første grundregler i al projektions- 
tegning kan nævnes, at tilsvarende hjørner og linjer i 
grundrids og oprids ikke ligger i samme vertikal, — at 
figuren er tegnet perspektivisk istedetfor i projektion, — 
at linjer og flader, der skulde vise sig i skraa stilling og 
fitærkt forkortede; er optegnede i fuldt maal (specielt begge 
•endeflader af prismet), der i grundridset idelig er tegnede 
flom to regulære sexkanter, — endelig at synlige og usyn- 
lige partier er forvexlende eller alle optegnede helt, særlig 
de nævnte endeflader, der hyppig begge vender opad. 
Unøiagtigheden i udførelsen og den urene og utydelige 
optrækning har man før omtalt; herved skal endnu kun 
særskilt nævnes den feil, at hjælpelinjer idelig optrækkes lige- 
saa stærkt og paa samme maade som selve hovedlinjerne, og at 
de usynlige linjer blandt disse sidste ikke optrækkes med 
korte streger, men med prikker, hvad der altid giver en 
høist uren linje. Naturligvis er de fleste her opregnede 
feil af den art, at enhver lærer maa antages at være op- 
tnerksom paa samme, men som bevis paa det lidet tilfreds- 
«tillende standpunkt i dette fag kan de vel fortjene at nævnes. 
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Ved opgaven har det hidtil været de enkelte skoler 
overladt at vælge dimensioner og afstande, idet man herved 
kunde afpasse disse efter hver skolers materiel og faa den 
virkelig opstillede figur aldeles svarende til opgaven. Dette 
er vistnok en ikke uvæsentlig fordel, men som mere end 
opveies ved den ulempe, at maalene paa mange skoler 
vælges høist uheldigt, urimelig smaa eller urimelig store 
eller i saadant indbyrdes forhold, at linjerne formeget 
dækker hinanden eller opgaven forresten bliver utydelig, 
f. ex. naar der forekommer en saa svag forkortning af 
skraa linjer, at det ikke paa elevens arbeide kan sees, om 
han har misforstaaet denne, eller vel opfattet den, men 
simpelthen konstrueret mindre nøiagtigt. Da ofte de ved 
hver skole valgte maal ikke findes angivne, har det ogsaa 
for komiteen undertiden været umuligt at afgjøre, om eleven 
har holdt sig til de givne maal eller taget disse paa slump. 

Da der ved talrige klasser alligevel ikke vil være 
muligt for hver enkelt elev at faa den opstillede figur midt 
for sig, end mindre anledning til at gaa frem og se figuren 
fra siden og fra oven og direkte aftage maal fra samme, 
tror komiteen heller ikke, at fordelen ved maal, valgte 
netop efter den opstillede figur, opveier ulemperne, og vil 
foreslaa, at herefter bestemte maal i cm., passende for 
aftegning i sand maalestok, opgives af examenskommis- 
sionen paa den omsendte opgave. 

Det tør vel ogsaa haabes, at efterhaanden de forskjel- 
lige skoler kan komme i besiddelse af et passende og 
nogenlunde ensartet materiel af træmodeller til konstruk- 
tionstegningen (samt til klodstegning paa frihaand); herved 
vilde al vanskelighed bortfalde. 

Med hensyn til de fordringer til tegnearbeiderne, som 
komiteen ved bedømmelsen af disse har troet at burde 
lægge vægt paa, og den betydning, den har troet at burde 
tillægge hver enkelt af disse, kan der selvfølgelig for fri- 
haandstegningens vedkommende vanskelig opstilles nogen 
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egentlig rækkefølge eller angives nogen bestemt nedsættelse 
af karakteren for hver enkelt feil, idet enhver saadan her 
kan være saa aldeles kvantitativt forskjellig, og bedømmelsen 
maa derfor ogsaa blive ren skjønsmæssig efter det totalind- 
tryk, arbeidet gjør. 

For saavidt muligt at holde ens maalestok, har man 
naturligvis idelig sammenlignet arbeiderne fra forskjellige 
skoler indbyrdes. Nærmest turde fordringerne maaske 
rangeres saaledes: 

1) Nogenlunde rigtig opfatning af det hele ornaments 
form og proportioner; 

2) at figuren er lige og symmetrisk (paafaldende ofte 
forekommer den feil at venstre side er for bred og 
tillige trukket lidt nedad); 

3) at de buede linjer er førte med jævn og ren krumning 
og løber regelmæssigt sammen; 

4) at optrækningen er stø og ren, og at tegningen i det 
hele er ren, og ikke viser meget brug af vidskelæder. 
Om den er optrukken med blyant eller pen, har man 
lagt liden vægt paa; det sidste bør i nogen grad reg- 
nes som ' et fortrin, da det byder en strængere prøve 
paa sikkerhed i tegningen ; 

5) den absolute størrelse, hvori ornamentet er udført, 
har man tillagt liden vægt; kun naar maalestokken er 
valgt urimelig liden, hvilket især paa adskillige pri- 
vatistarbeider er tilfælde, har man regnet dette som 
en feil. Dette bør allerede af den grund gjøres, at 
feilene ved urigtig øiemaal og usikker tegning paa en 
liden figur ikke bliver saa fremtrædende, og den uøvede 
elev saaledes vilde kunne tilsnige sig en lettelse i op- 
gaven ved at tegne i liden maalestok. 

Ved konstruktionstegningen kan man noget bestemtere 
klassificere feilene, forsaavidt den mathematiske forstaaelse 
af opgjkven vedkommer; bedømmelsen af udførelsens god- 
hed bliver som ved frihaandstegning et skjøn. 
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Som de væsentligste feil kan opføres: 

1) At selve projektionstegningens grundregler er misfor- 
staaede, idet fignren er tegnet perspektivisk eller uden 
nogen forbindelse mellem oprids og grundrids. 

Som saadan maa ogsaa opfattes, naar eleven slet ikke 
har indladt sig paa at tegne grundridset. 

2) At eleven har begyndt med at tegne de i grundridset 
forekommende skraat forkortede flader og linjer, og da 
i fuld størrelse (specielt endefladerne af prismet) og 
derpaa sigtet over til opridset, hvorved maalene i 
dette er blevne aldeles urimelige. 

3) At de geometriske forhold er misforstaaede, specielt 
prismets diameter og bredden af sidefladerne tagne 
paa slump eller ialfald i indbyrdes misforhold. 

4) At synlige og usynlige partier er forvexlede. 

5) At opgivne maalforhold er aldeles fravegne. 

6) At udførelsen er ukorrekt og optrækningen uren. 
Disse mangler er almindelige og optræder tildels i en 
saa yderlig grad, at feilen vil faa en meget betydelig 
indflydelse paa karakteren- 

Man skal i forbindelse hermed bemerke, at der ikke 
skjønnes nogen rimelig grund til at beholde reglements- 
bestemmelsen om medregning af aarskarakteren. 

Naar man har to examensprøver i tegning, synes tilfæl- 
dighedernes indflydelse derved tilstrækkelig udjevnet, og 
bliver ialfald langt mindre end i mange andre fag. Hertil 
kommer, at ialfald prøven i frihaandstegning langt mindre 
end nogen anden prøve afhænger af, om eleven er mere 
eller mindre oplagt, eller om feltet for opgaven træffer 
ham mere eller mindre heldigt. Har man ikke for de 
øvrige fag fundet grund til at medregne aarskarakterer, er 
det end mindre nødvendigt for tegning; snarere har det 
sine betænkligheder, da det giver et større spillerum for 
vilkaarlighed og vanskeliggjør enhver sammenligning over 
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elevernes endelige standpunkt ved de forekjellige skoler, 
og det er dette standpunkt, hvorom examen skal være et 
vidnesbyrd. 

Komiteen vil foreslaa, at karakteren for tegning for 
fremtiden kun regnes efter examensarbeiderne, at frihaands- 
prøven tillægges dobbelt vegt, at de specielle karakterer 
angives i tiendedele, og at afrunding til nærmeste hele 
eller halve først foretages ved beregningen af elevens middel- 
karakter i faget. 

Den boglige Undervisning. 

Rundskrivelse af 24de marts 1885 i anledning af en ny 
undervisningsplan : 

Ved at oversende hoslagte under Iste marts sidstleden 
vedtagne undervisningsplan for middelskolerne og gymna- 
sierne skulde man anmode hr, rektoren (bestyreren) om at 
lægge den til grund ved fag- og timefordelingen i kom- 
mende skoleaar. Bestemmelserne om det arithmetiske 
pensum for latingymnasiet ansees dog gjældende ogsaa 
for indeværende skoleaar. 

Timefordelingen er nærmest beregnet paa etaarige 
klasser og maa sandsynligvis modificeres noget, hvor klasse- 
kombination finder sted. Med hensyn til timetallet i moders- 
maalet i kl. V og VI merkes, at det med et større discipel- 
antal antagelig vil vise sig nødvendigt at dele disse klas- 
ser i 2 afdelinger for 1 times vedkommende eller for de 
timer, hvortil rettelsen af de skriftlige arbeider er henlagt. 

Paa en og samme formiddag maa ikke gives mere end 
5 læsetimer, med de sedvanlige ophold mellem timerne. 
Hvor læsning af valgfri fag eller andre omstændigheder 
gjøre det nødvendigt at henlægge flere end 5 læsetimer 
til samme dag, maa de fordeles paa for- og eftermiddag. 

Man henleder opmerksomheden paa den ved middel- 
skolens undervisning i naturkundskab trufne forandring. 
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Ved undervisniDgen i fysik kan indtil videre den af over- 
lærer Getz udgivne lærebog lægges til grund. Forandringen 
i læseplanen for fysik vil selvfølgelig først kunne indtræde 
i og med kl. V. 

Forøvrigt henvises med hensyn til lærebøger til de 
i undervisningsplanen derom gjorte bemerkninger under 
de specielle fag. Tysk og engelsk grammatik antages 
i middelskolen fortrinsvis at burde læres efter kortere 
fremstillinger nogenlunde af omfang som Løkkes mindre 
udgaver af sine grammatiker, senest besørgede af over- 
lærer Johanssen og kandidat Western. 

Forandringer, som departementet agter at foreslaa i de 
nugj ældende reglementer for middelskolens afgangsexamen og 
examen artium, og som navnlig angaar bestemmelserne om 
pensa i latin og græsk, prøven i tegning samt karakter- 
beregningen, skal senere blive skolerne meddelt. 

Departementet skal endelig fremholde nødvendigheden 
af, at lærerne, foruden med hvad der angaar deres spe- 
cielle fag, gjøre sig bekjendt med underviningsplanen i 
dens helhed. 



Universitets- og skole-annaler, 

ny række, 

der udgives efter offentlig foranstaltning, vil udkomme med 
ca. 20 sextensidige nummere aarlig til en pris af kr. 4.oo, 
heri iberegnet porto og ombringelse, og kan bestilles ved 
alle postexpeditioner i Norge, Sverige og Danmark, samt 
i expeditionen i A. W. Brøggers bogtrykkeri^ Karl 
Johans gade 12, Eristiania. 

A. W. Brøggers bogtrykkeri. 



Universitets- og si(ole-annaler. 

Ny række. 
Udgivet efter foranstaltning af 

kirke- og nnderyisiiings-departemeiitet. 




Departements-skriyelser til de heiere skoler i 1884 

og 1885 angaaende hygienen^ disciplinen^ 

underyisningen m. m. 

(Forts.) 

Rundskrivelse af Ilte juli 1885: 

I forbindelse med skrivelse af 24de marts sidstleden, 
hvori skolerne underrettedes om, at fra næste skoleaar 
undervisningsplanen af lete marts d. a. blev at lægge til 
grund, for timefordelingsplanen, meddeles, at de i under- 
visningsplanen indeholdte bestemmelser om pensa i de for- 
skjellige discipliner vil blive optagne i et nyt reglement 
for examen artium, der fra næste aar tænkes at skulle 
afløse det midlertidige reglement af 28de januar 1884; 
men at dettes bestemmelser om pensa i latin og græsk 
foreløbig, nemlig for aarene 1886 og 1887, vil blive at 
opstille som alternative ved siden af de nye. — De, der i 
overensstemmelse med undervisningsplanen af 1885 tillægger 
latin i III latin gymnasieklasse 9 mod tidligere 10 timer, men 
vælger det latinske pensum efter artiumsreglementet af 1884, 
kan af dette forbigaa: 

1. Sallusts Jugurtha. 

2* Halvparten af Ciceros Lælius 

eller 
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et tilsvarende kvaatum af et andet af Ciceros flloso« 

fiske værker, 

eller 

300 vers af Horets' Oder 
eller 

200 vers af Virgils Æneide. 

Samtidig skal man gjøre opmerksom paa, at naar der 
efter undervisningsplanen i gymnasiernes 2den og 3die 
klasse er tildelt modersmaalet og oldnorsk 4 timer ugentlig, . 
bliver i 2den klasse 2, i 3die klasse 1 time at anvende 
til oldnorsk; med denne bestemmelse bliver undervisnings- 
planen (side 40) at supplere. 

Derhos meddeles, at Weller: „Lateinisches Lesebuch 
aus Livius^ er autoriseret til brug ved undervisningen i 
latin i middel skolen. 

Skrivelse til en rektor af 23de juni 1885 angaaende 
religionsundervisningen i gymnasiet. 

I anledning af hr. rektorens forespørgsel i skrivelse 
af l5de ds. om, hvorledes undervisningsplanens bemærkning 
side 37: Hvor konfirmationen o. s. v. er at forstaa, med- 
deles, at man har tænkt sig, at hvor den sedvanlige tid 
til konfirmationsforberedelsen indskrænkes, bør dette komme 
skolens religionsundervisning tilgode paa den maade, at 
det samme ordinært tillagte timetal forøges med 1 a 2 
timer, der bliver at tage fra de fag, som efter de givne 
forhold antages bedst at kunne undvære dem. 

Rundskrivelse af 10de september 1885 angaaende under- 
visningen i naturvidenskaberne i re al gymnasiet: 

Mttn er bleven opmærksom paa, at man ved at følge 
undervisningsplanen af 1ste marts d. a. og i overensstem- 
melse dermed tildele naturvidenskaben i realgymnasiets 
3die klasse 4 timer, kommer 'til for de nuværende disciple 
i denne og næstforegaaende klasse at forkorte undervisningen 



163 

i naturvidenskaberne med 1 time ugentlig i et aar. Da dette 
turde være betænkeligt, har man paa foranledning samtykket 
i, at der i dette og næstfølgende skoleaar tillægges natur- 
videnskaberne i gymnasiets 3die klasse, ligesom tidligere, 5 
timer, hvorved altsaa denne klasse for den nævnte tid faar 
31 timer ugentlig. 

Rundskrivelse af 3die oktober 1885 angaaende fordringerne 
i trigonometri : 

Paa foranledning meddeles, at dr. C. M. Guldbergs 
trigonometri antages at angive maalet for undervisningen 
i denne disciplin i begge gymnasier; dog vil man i latin- 
gymnasiet kunne forbigaa: 

AT AA e ^ jt sin a + sin ft 

Af nr. 44 : formlerne, undtagen -; r 

sm a -r- sin o 

— 45:sin(a; + 2/ + 'Sf),cos(a; + 2/ + ;8r).ogtang(ir+y + ^) 

— 46: den geometriske løsning af opgaven jp sin a; + 2 
cos x = r, 

— 49 : sin og cos til et multiplum af en bue. 

— 65: grænseværdiernes anvendelse til beregning af 
sin til smaa buer. 

Forsaavidt Bonnevies trigonometri benyttes, maa alt 
læses, ogsaa det med fin tryk undtagen nr. 41 (de trigono- 
metriske linjers periodicitet) ; men derhos maa denne lærebog 
suppleres af læreren med det manglende stof; dette vil 
være Guldbergs : 
Af 43 : formlerne for cos fl dt. cos ft. 

— 46 : opgaven 2? sin a; + g cos ic = r, de to førstnævnte 
ligninger. 

— 60: formlerne sin Y2 ^ og cos Y2 -4- 

— 61, 62 og 63: grænseværdierne for de trigonometriske 
linjer. 

— 58: fladeindholdsformellen T= ^2 «* — — r-^l 
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Paa forespørgsel, om der vil være anlednirg til i 
middelskolens to første klasser at benytte tegnepapir med 
centimeterramme, om der gjennem hele middelskolen kan 
benyttes blyant til tegningernes udførelse istedenfor tusch 
eller blæk, samt om skygning af tegningerne i realgym- 
nasiet kan udføres med stup og krid, har dept. i skrivelse 
af 24de august 1885 udtalt: 

At der efter undervisningsplanen af Iste marts 
d. a. formentlig ikke kan benyttes tegnepapir med centi- 
meterramme eller nogensomhelst slags anden inddeling, 
da det er den i planen anbefalede methodes princip, at 
eleverne ikke skal benytte særegne hjælpemidler, men øve 
sit øiemaal. Naar der ved mere udviklede former, orpa- 
menter, er tale om hjælpeliujer, da gjælder dette kun saa- 
danne, som dels slutte sig tangerende til figuren, dels 
som midtlinjer og delelinjer tjene til støtte for denne og 
disse skal da eleven med eller uden anvisning selv optegne. 
(Se side 31 og 32 øverst). 

Med hensyn til spørgsmaalet om der gjennem hele 
middelskolen kan benyttes blyant til tegningens udførelse 
i stedet for tusch eller blæk, da faar dette i nogen maade 
overlades læreren til afgj øreise, dog bør man i begyndelsen 
lade eleverne alene tegne med pen. Saaledes kan man lade 
dem tegne de retlinjede geometriske former alene med pen, 
medens udkastet for de krumlinjede geometriske former og 
for ornamenter gjøres med blyant under sparsomt brug af 
viskelær, hvorefter der opdrages med rørpen. Naar ele- 
verne har tegnet de førstnævnte alene med pen, har de i 
regelen faaet tilstrækkelig øvelse i at tænke sig om og se 
sig for, inden de begynde at tegne, hvilket er hensigten. 
Senere kommer det ogsaa an paa en bedre og især ved 
ornamenterne en smukkere linjeføring, hvorfor rettelser 
med feilens udslettelse da er nø^dvendig. Ved den ende- 
lige optrækning efter blyantsudkastet er det mindre væsent- 
ligt, enten der opdrages med blyant eller med pen. Naar 
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man som regel lader benytte rørpen, saa er det fordi man 
derved faar en tydeligere streg, og fordi eleven maa være 
forsigtigere med opdragningen. Forøvrigt maa ogsaa op- 
trækning med pensel ansees for en meget god øvelse, 
navnlig hvis man senere skal have overlægning med tusk 
eller farver (Side 31 nederst). 

Ved skygning er skravering med blyant eller pen eller 
ogsaa overlegning med pensel at foretrække for stup og krid. 

Rundskrivelse af 5te november 1885 ang. retskrivningen: 

Efterat departementet ved en tidligere anledning har 
anbefalet de af rektor Schreiner og skolebestyrer Aars ud- 
givne retskrivningsregler til brug ved skolens undervisning 
i modersmaalet, er Aars' retskrivningsregler udko nne i 
7de omarbeidede udgave. Idet denne herved autoriseres 
til skolebrug, saaledes at i de faa punkter, hvori Schreiners 
regler afviger fra Aars', denne sidstes bliver at følge, og 
at de ændringer, som er foretagne i de af kirkedepartementet 
i 1883 udgivne regler for brugen af store forbogstaver, 
samtidig vedtages, meddeles tillige, at Aars' retskrivnings- 
regler bliver at lægge til gnind ved bedømmelsen af be- 
svarelser ved de offentlige skoleexamina. Dog vil det ved 
examenerne i 1886 være tilstedeligt at følge den ved hver 
skole tidligere befulgte orthografi. 

Rundskrivelse af 3die juli 1884 angaaende opflytning 
indenfor gymnasierne: 
I anledning af et til departementet indløbet spørgs- 
maal, om den i lov om examen artium af 16de juni 1883 
§ 10 indeholdte bestemmelse, at disciple, der har gjen- 
nemgaaet et gymnasiums øverste klasse, har ret til at 
fremstille sig til examen artium ved samme, bør have 
nogen indflydelse paa den aarlige opflytning fra gymna- 
siets 2den til 3 die klasse, meddeles, at denne opflytning 
antages at burde foregaa efter de samme principer, som 
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hidtil er befulgte, saaledes at der tages et kombineret 
hensyn til disciplernes kundskaber, modenhed og sædelige 
forhold. 

Der vil efter dette kunne blive spørgsmaal om at op- 
flytte en discipel, som staar tilbage i kundskaber, naar 
det kan antages, at han, uden at sinke klassen i sin helhed, 
paa grund af sin alder eller udvikling og flid vil kunne 
følge med en videregaaende undervisning ; i saa fald for- 
menes hans opflytning berettiget, selv om det kan befrygtes, 
at resultatet af afgangsexamen vil blive mindre tilfreds- 
stillende. Overhovedet gaar man ud fra, at det er mere 
betænkeligt, at en skole ikke formaar at føre størstedelen 
af sine disciple frem til skolens maal, end om enkelte ikke 
eller kun middelmaadig bestaar den endelige prøve. 

Derimod antages det, at større forsigtighed bør an- 
vendes ved opflytning fra 1ste klasse, da skolen under de 
nuværende forhold nødes til at optage i denne disciple 
med høist ulige forberedelse og deriblandt ogsaa saadanne, 
som lidet eller aldeles ikke egner sig for gymnasiets under- 
visning. 

Extraktgjenpart af en skrivelse af 18de mai 1885 til Breviks 
kommunale middelskole ang. fællesundervisning: 

En saadan ordning (o: faldt gjennemført fællesunder- 
visning) vil departementet ikke kunne anbefale. Man antager 
nemlig, at hvor forholdene gjør et forsøg med fællesun- 
dervisning i den nuværende middelskole ønskeligt, bør 
denne undervisning modificeres saaledes, at der indrømmes 
pigerne en noget rummeligere tid end for gutterne beregnet 
til at naa det fælles maal. I klasse I — V vil fællesunder- 
visning med det forbehold, som nedenfor skal gjøres, kunne 
gjennemføres ; men udenfor dette trin vilde man anse det 
tjenligst, at der meddeltes pigerne særundervisning i et for 
dem specielt indrettet toaarigt efterkursus til suppleren 
af den foregaaende undervisning og til repetition. Pigernes 
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middelskolekursus vil efter en saadan ordning blive syv- 
aarigt, gutternes sexaarigt. Ilvor økonomiske vanskeligheder 
træder iveien for en saadan ordning, og fællesundervisning 
maa fortsættes ogsaa i klasse VI, vil man. i hvert fald 
anbefale, at pigerne forbliver 2 aar i denne klasse, i hvert 
aar med delvis særundervisning. 

Selv i klasse I — V, hvor undervisningen lettest lader 
sig ordne som en fællesskole, vil dog den særstilling, som 
det kvindelige haandarbeide indtager, nødvendigvis foraar- 
sage et brud paa fællesundervisning, da de dertil fornødne 
timer (formentlig 3 timer ugentlig i hver af de nævnte 
klasser) maa tages fra det fællesfagene tillagte timetal. 
Dette vil vistnok kunne ske paa flere maader; man skal 
derfor blot antyde, at da mathematik (regning) ikke i 
samme grad er et fællesfag som de øvrige, synes det 
rimeligt, at det bliver dette fag i forbindelse med natur- 
historie eller tegning, som kommer til at afgive de fornødne 
timer; forudsætningen er da, at undervisningen i de nævnte 
fag paabegyndes senere for pigernes vedkommende og 
suppleres i efterkurset. Dettes ordning vil væsentlig bero 
paa, om det indrettes med sær- eller fællesundervisning; 
man skal alene gjøre opmerksom paa, at fransk er valgfrit 
fag, at det følgelig kan bortfalde og efter omstændighe- 
derne vistnok ogsaa bør udgaa af skolens fagkreds. 

Med hensyn til kvindelige lærerkræfter, som ved fæl- 
lesundervisning finder en naturlig anvendelse ved siden af 
og i passende forhold til de mandlige, bliver at iagttage, 
at der paa den ene side kræves uddannelse for stillingen 
og paa den anden en gagering, der svarer til uddannelsen 
og arbeidet. Gjennemgaaelsen af et theoretisk-praktisk 
guvernantekursus vil, naar vedkommendes personlighed for- 
øvrigt egner sig derfor, kvalificere til undervisning paa 
middelskoleus høiere trin; derimod kan bestaaet middel- 
skoleexamen ikke ansees som kvalifikation for nogensOm- 
helst lærerbefatning, medmindre dertil kommer bestaaet 
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lærerinde pr øve af Iste grad, i hvilket tilfælde vedkommende 
bør kunne overtage undervisning paa skolens lavere trin. 
Selvfølgelig vil en under længere tids praktisk virksomhed 
udvist dygtighed kunne træde istedenfor de ovennævnte 
kvalifikationer. Ingen lærerinde bør tildeles over 27 timer 
ugentlig, hvorved underforstaaes at hun ikke overtager 
privatarbeide. Begynderløn for de bedst kvalificerede vil 
antagelig kunne sættes til 1000 kr. aarlig, for de øvrige 
800 kr. 

Hvad den ydre ordning af fællesundervisningen angaar, 
vil man ikke undlade at fremhæve nødvendigheden af et 
aarvaagent tilsyn saavel under undervisningen som udenfor 
denne, paa legepladsen og andetsteds; man vil finde det 
i siu orden, at en af lærerinderne ved siden af sin øvrige 
gjerning overtager en inspektrices stilling. Ogsaa ved 
lokalets anordning kræves visse hensyn iagttagne ; man skal 
specielt nævne en hensigtsmæssig anbringelse af priveteme, 
der bør være fuldstændig adskilte for begge kjøn og med 
forskjellig adkomst. 

Departementets foredrag aug. pigers adgang til optagelse 
som elever ved de offentlige høiere almenskoler af 25de 
novbr. 1885 — med kgl. resol. af 22de decbr. næstefter. 
Ved statens offentlige skoler for den høiere almen- 
dannelse fremstiller sig aarlig piger til middelskolens af- 
gangsexamen. De fleste af dem søger derefter uddannelse 
for en eller anden for kvinder tilgjængelig borgerlig Stillings 
enkelte og i de senere aar i stigende antal studerer videre 
og fremstiller sig til examen artium, efter at der ved lov 
af 15de juni 1882 er aabnet kvinder adgang til at under- 
kaste sig denne examen. Da loven om de høiere offentlige 
skoler af 17de juni 1869 maa forudsættes nærmest at være 
affattet med gutter for øie, have pigerne hidtil været hen- 
viste til en kostbar privatundervisning, forsaavidt der ikke 
paa stedet findes privat pigeskole, ved hvilken der med- 
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deles undervisning i de middelskolen vedkommende fag. 
Ved en enkelt offentlig middelskole har departementet paa 
ansøgning flere gange tilladt optagelse af piger som ans- 
cultanter under forudsætning af, at det har kunnet ske 
uden ulempe for undervisningen i vedkommende klasse. 
Senest er der i henhold til departementets foredrag og 
regjeriugens indstilling af 8de septhr. sidstleden ved kgl. 
resol. af 19de septbr. d. a. som en undtagelse tilstedet 
pigen Anna Ree adgang til optagelse i Hamar skoles gym- 
nasium og senere har departementet foreløbig indvilget et 
af 3 borgere i Aalesund indgivet andragende om deres 
døttres optagelse i 6te middelklasse ved stedets offentlige 
skole. Lignende andragender tør vistnok for fremtiden 
oftere forventes indsendte, og det vil davære vilkaarligt at 
negte, hvad under i regelen ligeartede omstændigheder før 
er indrømmet. Det synes at være en konsekvense af de 
omhandlede nyere love, at man saavidt muligt letter unge 
piger adgangen til erhvervelsen af de for de offentlige 
examina fornødne kundskaber ved at tilstede dem adgang 
til de offentlige skoler, hvor omstændighederne forøvrigt 
ikke gjør det utilraadeligt. Om saadan adgang antages 
der fortrinsvis at blive tale i mindre byer, hvis offentlige 
skolers klasser ikke ved sin talrighed lægger hindringer i 
veien for en eller flere pigers optagelse, og man har i de 
mange mindre kommunale middelskoler erfaring for, at 
endog fuldstændig fællesskole ialfald i de nederste klasser 
kan flnde sted uden væsentlige ulemper. Man har derfor 
tænkt sig, at der kunde gives departementet naadigst bemyn- 
digelse til at give piger adgang som elever ved de offent- 
lige skoler, hvor dette uden saadanne ulemper antages at 
kunne ske. Ved afgjørelsen af hidhørende spørgsmaal vil 
departementet, foruden til de almindelige i skoleloven selv 
fastsatte betingelser for optagelse i en af skolens afde- 
linger eller klasser, ansøgernes alder m. m., væsentligst 
have at tage hensyn til vedkommende skoles særlige for- 
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hold, saasom klassernes talrighed, lokalets heskaffenhed 
m. V. hvorhos man vil have for øie, at der ved siden af 
lærernes almindelige tilsyn ogsaa, saavidt muligt tilveiebringe 
særligt tilsyn for pigerne. 

Hs. Maj. Kongens resolution: 
Indtil en endelig ordning af spørgsmaalet om pigers 
forberedelse for middelskole- og student- examen kan træffes, 
bemyndiges departementet for kirke- og undervisnings- 
væsenet naadigst til at give piger adgang til optagelse som 
elever ved de offentlige bøiere almenskoler, hvor saadant 
antages at kunne ske uden væsentlige ulemper for under- 
visningen. 

Examina. 

Om exaraensret: 
For at bestyrer af en privat skole kan erholde ret 
til at afholde afgaugsexamener ved denne med samme 
virkning som offentlige skoler (middelskoler og gymnasier), 
vil det blive krævet: 

1) at skolens bestyrer er en vederhæftig og uberygtet 
mand med videnskabelig dannelse -og pædagogisk 
erfaring; 

2) at skolens lærere har underkastet sig de lovbestemte 
lærerexamener eller paa anden maade godtgjort sin 
lærerdygtighed; 

3) at undervisningen ledes efter en af de offentlige skolers 
overbestyrelse approberet plan, samt at undervisnings- 
timerne paa en passende maade er fordelte mellem 
skolens hovedlærere og dens hjælpelærere; 

4) at skolens lokale og undervisningsmateriel er hensigts- 
mæssigt og fuldstændigt; 

5) at bestyreren ved verificeret extrakt af skolens regnskab 
har godtgjort, at den besidder økonomisk evne til at 
vedligeholde dens drift paa en tilfredsstillende maade. 
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Overbestyrelsen vil derhos, efter at have ladet skolen 
inspicere, afgjøre om et efter den approberede plan undar- 
yist kuld bør have underkastet sig afgangsexamen ved en 
til at afholde samme berettiget skole, før den ansøgte ret 
tilstaaes ; denne gives alene til skolens bestyrer eller besty- 
rere, ikke til skolen, og enten paa aareraaal eller forsaavidt 
og saalænge dens virksomhed findes tilfredsstillende. 



Rundskrivelse af 7de april ang. skolernes aarsprøver: 
Under forudsætning af naadigst sanktion paa den under 
24de forrige maaned fattede storthiugsbeslutning (om feri- 
ernes længde), skal departementet, der har antaget, at sam- 
tidig med denne forandring aarsprøverne og de reglemen- 
terede vaabenøvelser bør ordnes paa en anden maade, i 
den henseende bede følgende iagttaget: 

1. Til den ved skolelovens § 20 foreskrevne offentlige 
aarsexamen, omfattende den mundtlige del af examen 
artium og middelskoleexamen samt de lavere klassers 
aarsprøver, maa ikke medgaa mere end 3 uger, afslut- 
ningsfest iberegnet. Klasseprøveene kunne indskrænkes 
til prøver i enkelte, indenfor hver klasse i de for- 
skjellige aar alternerende fag; for de fag, hvori der 
ikke afholdes examen, bliver istedenfor examenskarakter 
at opføre en væsentlig efter disciplenes fremgang i de 
3 sidste maaneder af skoleaaret beregnet hovedka- 
rakter. Bestemmelse om, i hvilke fag der hvert aar 
skal examineres ved den offentlige aarsprøve, fattes af 
rektor i skoleraad umiddelbart før examen. 

2. Af den ifølge skolelovens § 17 til gymnastik og mili- 
tære øvelser bestemte uge bliver mindst 4 dage, for- 
delte eller i sammenhæng at henlægge til tiden for 
den offentlige examen og mellem de enkelte examens- 
dage; i disse under examen faldende øvelser deltager 
ikke disciplene i afgangsklasserne i middelskolen og 
gymnasiet. 
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I et ved en offentlig skole afholdt skoleraad, hvori 
forhandledes om ordningen af aarsexamen overensstemmende- 
med departementets skrivelse af 7de april d. a., beslut- 
tede man at forespørge hos departementet, om der er 
adgang til ved den mundtlige examen udenfor afgangs- 
klasserne at bestemme examenskarakteren efter ex am ens- 
præst at ionen, sammenholdt med lærerens indtryk, 
af elevens standpunkt i faget i de sidste maa- 
ned er af skolea ar et, eller om karakteren i de fag, 
hvori der afholdes mundtlig examen, bestandig bør beregnes 
efter examenspræstationen alene. Der fremhævedes, at 
hvis karakteren udelukkende skal bestemmes efter -præ- 
stationen ved den mundtlige examen, maa denne være ind- 
trængende, forat resultatet kan blive nogenlunde paalideligt. 
Deraf bliver da følgen, at klasser paa 20 — 30 elever maa 
deles i 2 partier; men sker det, vil antallet af de fag, 
hvori der kan examineres mundtlig, blive adskillig mindre^ 
og hver enkelt elev vil faa saamange flere ledige dage i 
examenstiden. Desuden fandt man det principielt heldigere 
for mindre gutter (saalangt som til mid. III eller IV) at 
beregne karakteren baade efter examenspræstationen og- 
lærerens indtryk af eleven end udelukkende efter en 
enkelt examiaation. 

I anledning heraf har departementet i skrivelse af 
20de mai 1885 meddelt, at man intet har at erindre mod, 
at ved den mundtlige examen udenfor afgangsklasserne 
e^amenskarakterne bestemmes efter examenspræstationeD 
sammenholdt med lærerens indtryk af elevens standpunkt 
i faget i de sidste maaneder af skoleaaret. 

Rundskrivelse af 18de mai 1885 om de militære øvelsers 
indlæggen mellem examensdagene : 

I anledning af en fra en rektor indgivet forestilling 
om forskjellige vanskeligheder ved at forlægge de til gym- 
nastik og militære øvelser bestemte 6 dage mellem aars- 
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prøvernes examensdage har man erhvervet gymnastikinspek- 
iørens nedenstaaende udtalelse, hvortil departementet i 
^et væsentlige henholder sig. 

„At læreren maa være fraværende er selvfølgelig en 
ulempe; men jeg kan ikke finde, at det skulde være saa 
•meget skadeligere, at han er fraværende et par af nævnte 
dage, end om han maatte forsømme til andre tider af aaret; 
thi saaledes som /eiserne er foreslaaet ordnet, er der saa 
stor frihed med hensyn til valget af øvelser, at en hvilken- 
«omhelst gymnastiklærer hør kunne overtage timerne. 
Vistnok vil en officer i regelen kunne øve det rent exer- 
cermæssige bedre, end en civil lærer; men da de opstil- 
lede fordringer er saa smaa, og da den faste lærer har 
i sin magt ved andre leiligheder fortrinsvis at øve, hvad 
han finder at være noget forsømt, tror jeg, at en brugbar 
vikar i regelen vil kunne findes eller opøves. Tages end- 
videre i betragtning, at kun et mindre antal officerer aarlig 
kommanderes i rekrutskolen, kan den omtalte omstændighed 
ikke tillægges afgjørende vægt. 

At man, naar 3die gymnasial- og 6te middelklasse er 
fritagne, ikke. kan vælge underbefal deraf, forekommer mig 
ogsaa at være af liden betydning; thi dersom læreren for- 
maar at opøve eleverne til brugbare instruktører i exer- 
citie, vil han med endnu større fordel kunne gjøre dette 
for visse øvelser i gymnastik (kfr. departementets rund- 
skrivelse af 24de marts 1885 punkt 2), og han bør da 
ikke være bunden til at vælge førere blandt eleverne af 
sævnte to klasser. 

Hvad veirforholdene betræffer, bør man vel, naar der 
fi'kal være tale om „militære øvelser,^ kunne taale en vaad 
trøie engang iblandt, i alle fald for de ældre. Skulde 
imidlertid veiret lægge altfor store hindringer iveien for 
at have endog blot nogle timers øvelse ude, og kan man 
ikke benytte gymnastiksalen eller andet større lokale, faar 
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man, saaledes som maD med den tidligere ordning saa ofte 
har været nødsaget til — indstille øvelserne. 

De omtalte vanskeligheder kan saaledes ikke erkjendes 
at have væsentlig betydning over for det store hele ; heller 
ikke er de saa store, at særegne bestemmelser tiltrænges."* 

Rundskrivelse af 21de mai 1885 angaaende honorarer tili 
censorer ved middelskolens afgangs ex am en. 

Ved den fællescensur, som paa departementets foran- 
ledning finder sted ved en af flere middelskoler i forening 
afholdt afgangsexamen, har departementet antaget, at der 
kan tilstaaes censorer, der som saadanne fungerer ved 
fremmed skole, følgende honorar: 

1. Fungerer censor ved fremmed skole paa hans eget 
bosted, erholder han for hvert skriftligt specimen, han. 
censurer, kr. 0.70, for hver mundtlig prøve af en exa- 
minand kr. 0.80; for censur af hver kandidats tegne- 
opgaver kr. 0.35. 

2. Tilreisende censor erholder kr. 10 for hver dag, han 
som saadan maa være fraværende fra sit hjem, tilli- 
gemed skyds efter regning; desuden kr. 0.70 for 
hvert skriftligt specimen. 

Det bemerkes, at ca. 12 examinander antages at kunne 
danne et exameusparti ved den mundtlige prøve. 



Bestemmelser angaaende honorarer for examination og 
censur ved examen artium, og den ved kgl. resol. af 30te 
august 1884 fastsatte beregniiig af skyds og diæt for udenbys ^ 
examinatorer og censorer mm.: 
1.' Honorar for censur ved den skriftlige prøve kr. l.oo 
for hver censor for hvert arbeide, som gjennemgaaes 
(for blanke nummere udbetales intet honorar)! 

Forsaiavidt medlemmerne af en censorgruppe eller 
afdeling efter den fuldstændige gjennemgaaelse af 
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samtlige specintina træder sammen til f ællescensar, 
tilkommer der hver censor kr. 10. oo for hver dag 
fællescensuren varer; udenbys censorer tilkommer for 
hver dag, de i dette øiemed er fraværende fra sit hjem, 
godtgjørelse for skyds og reisediæt som under 4. 

2. Honorar for indenbys examinator og censor ved den 
mundtlige examen for undervisnings-inspektionen og 
ved skole, forsaavidt ved denne andre end dens lærere 
tilkaldes som examinatorer eller censorer: 

For et parti paa 5 eller flere examinander: 
Examinator kr. 14. oo, censor kr. lO.oo. 

For et parti paa 4 eller 3 eller 2 examinander: 
Examinator kr. 7.oo, c an so r kr. 5.oo. 

For 1 examinand: 

Examinator kr. 5.oo, censor kr. 4.oo. 

3. For examination af privatister ved skole erholder 
skolens lærere, naar privatister examiueres 

paa parti med skolens elever, for hver privatist: 

Examinator kr. 1.75, censor kr. 1.25; 
partivis for sig som under 2. 

4. Udenbys examinatorer og censorer erholder henholds- 
vis kr. 14.00 og lO.oo for hver examensdag, samt saadan 
godtgjørelse for skyds og for reiaediæt (j>: diæt for hver 
dag, de foruden examensdagene i egenskab af ezami* 
nator eller censor er nø4t til at tilbringe udenfor sit 
hjemsted): 

a) i sky dsgodtgj øreise: 9 øre pr. km. jernbane 67 
øre pr. mil dampskib. 

b) Reisediætgodtgj øreise kr* lO.oo. 

For anden skydsbefordring tillands og tilvands be- 
regnes efter nedenstaaende tarif. 
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26 
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Rektorer, der fungerer som examinatorer eller cen- 
sorer udenfor sit hjemsted, erholder skydsbetaling efter 
2den klasse, andre examinatorer og censorer efter 3die 
klasse. 

Forøvrigt har departementet paa foranledning udtalt, 
at efterat examen artium er henlagt til skolerne, er den 
at betragte som vedkommende skoles afgangsexamen, paa 
samme maade som middelskoleexamen er afgangsexamen 
for vedkommende del af skolen. Ved begge examener 
ansees lærerne forpligtede til at examinere og censurere 
skolens disciple uden godtgjørelse. 

Med hensyn til inspektionen ved examen artium har 
departementet udtalt, at skolens lærere vil have at in- 
spicere ved den skriftlige prøve i de timer, hvori de ellers 
yilde læse, og at der forøvrigt bliver at antage et passende 
antal lønnede inspektører« Betalingen, der bliver at udrede 
af de til examen artiums afholdelse bevilgede midler, an- 
tages at kunne sættes til kr. 6.oo for hver dag, der er det 
beløb, der ved universitetet har været betalt inspektørerne 
ved examen artium. 

Private examensberettigede skoler er i disse tilfælder 
ligestillede med de offentlige skoler. 



A. "W. Brøggers bogtrykkeri. 
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Departements-skriyelser til de haiere skoler i 1884 

og 1885 angaaende hygienen^ disciplinen^ 

nnderyisningen m. m« 

(Forts.) 

Rundskrivelse af 8de jani 1885 ang. censors samraad med 
examinator (reglem. af 28de januar 1884, § 13): 

Da departementet har bragt i erfaring, at reglementet 
for examen artium af 28de januar 1884, § 13 er bleven 
forstaaet eller udført paa forskjellig maade, meddeles til 
efterretning og videre kundgjørelse, at den i nævnte § paa- 
budte konference antages at burde foregaa, saavidt muligt, 
umiddelbart før examinationens begyndelse. — Det ind- 
skjærpes, at det er censors pligt at opgive, hvor og i 
hvilket omfang kandidaten i hvert fag skal examineres, 
hvad der i de discipliner, hvor bestemte pensa kræves 
gjennemgaaede, neppe vil volde nogen vanskelighed; i nyere 
sprog vil det være tilstrækkeligt, at censor i betimelig tid 
forud opgiver, hvilket verk han agter at forelægge kandi- 
daterne til oversættelse, medens det forøvrigt kan overlades 
læreren at vælge de stykker, hvori kandidaterne skal prøves. 
— I lærerens ezamination antages ikke censor berettiget 
til at gribe ind; ^og bør det ikke være censor forment 
under examination«n, men gjenn^m læreren at stille sup- 
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pierende spørgsmaal til kandidaten, hvis han finder dette 
hensigtsmæBsigerfr end selv at stille dem, efter at lærerens 
examination er til ende. 



I forbindelse med foranstaaende skrivelse har departe- 
mentet paa foranledning meddelt, at bestemmelsen om, at 
censor skal opgive, hvor og i hvilket omfang kandidaten i 
hvert fag skal ezamineres, nærmest kommer til anvendelse, 
naar kandidaten er vedkommende examinators discipel; er 
dette ikke tilfældet, kan censor overlade til examinator at 
vælge, hvori der skal prøves. 

Naar der i samme skrivelse er ndtalt, at det samraad, 
som bør finde sted mellem censor og examinator om de 
af førstnævnte opgivne steder, kan foregaa umiddelbart 
før examinationen, er dette selvfølgelig saaledes at forstaa, 
at der gives examinator rimelig tid til at gjennemse og 
gjøre sine bemerkninger ved censors forslag. Hvor dertil 
er anledning, kan denne konference finde sted dagen før 
examinationen; men censors ankomst til skolen samme 
dag, som examinationen skal foregaa, bør ikke være til 
hinder for, at den ovennævnte bestemmelse (reglementets 
§ 13) efterkommes. 



Lærerne. 

Rundskrivelse af 13de juni 1885 ang. offentlig ansatte læreres 
adgang til at overtage poster ved andre skoler: 

Som det vil være hr. Rektoren bekjendt, har departe- 
mentet ved andragender fra den høiere skoles lærere om 
ved siden af deres funktion ved denne at overtage lærer- 
poster ved andre skoler for indvilgelse heraf stillet som 
almindelig betingelse, at den offentlige skole derved paa 
ingen maade lider afbræk i sin virksomhed. Dette er i 
almindelighed opfattet saaledes, at betingelsen er opfyldt. 
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naar vedkommende uden afkortning besørger undervisnin- 
gen i de ham tillagte timer. Men selv om rektor, hvad 
man nødvendigvis maa forudsætte, paaser det fornødne i 
saa henseende, er det indlysende, at ikke skolens tarv 
dermed kan siges i enhver henseende at være varetaget. 

Det antal timer, som paalægges en lærer ugentlig at 
besørge, er i almindelighed beregnet paa at optage hans 
kraft, hvorved naturligvis sigtes ikke blot til undervisningen 
i selve timerne, men ogsaa til den umiddelbare forberedelse 
til dem og til den lige saa nødvendige fortsættelse af stu- 
dierne. Disse timer er for adjunkter og overlærere sed- 
vansmæssig ansatte til ca. 24 ugentlig, forholdsvis mindre 
for dem, der særlig er bebyrdede med (skriftligt) hjemme- 
arbeide, efter omstændighederne noget mere for dem, som 
er befriede derfor; for klasselærere indtil 30. At dermed 
en lærers fulde kraft kan optages, er sikkert nok, og man 
vilde finde det ønskeligt, om det kunde indskrænkes dertil. 
Imidlertid vil der vistnok altid gives lærere, som efter sin 
individualitet uden vanskelighed kan overtage mere, og 
som lever under forhold, der gjør det mere eller mindre 
nødvendigt for dem at søge bibeskjæftigelse og da væsent- 
lig ved undervisning. Departementet antager derfor, at 
der fremdeles som hidtil vil være grund til at imødekomme 
andragender af nævnte art, for klasselærernes vedkommende 
dog kun undtagelsesvis, og for alle med det forbehold, at 
der ikke alene ingen afkortning finder sted i læsetimerne, 
men at ogsaa undervisningen drives med den friskhed og 
energi, som man er berettiget til at vente. Det er ogsaa 
en selvfølge, at skolens fag- og timefordelingstabel indret- 
tes udelukkende med skolens tarv for øie, hvorom henvises 
til reglementet for de offentlige høiere almenskoler af 6te 
november 1869; specielt gjøres opmerksom paa, at arbeidet 
ikke alene bliver at fordele ligeligt paa de forskjellige 
ugens dage, men at der i betragtning af, at undervisnings- 
tiden hos os er udelt (blot formiddagsundervisning), ogsaa 
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Børges for, at det letteste arbeide, saavidt gjørligt, hen- 
lægges til de sidste timer af formiddagen. 

At andragendets indvilgelse ikke medfører fritagelse 
for de i skolelovens § 48 nævnte forpligtelser, er en selv- 
følge. 

Der er imidlertid endnu et andet forhold, som her 
maa komme i betragtning. Medens man, som nævnt, finder, 
at det inden visse grænser kan tilstedes lærerne ved den 
offentlige skole at søge bibeskjæftigelse udenfor denne, er 
man ikke i tvil om, at den offentlige skole er fortrinsbe- 
rettiget til at tilgodegjøre sig deres arbeidskraft. Nu er 
det imidlertid et ikke sjeldent tilfælde, at der ved skoler 
er flere undervisningstimer, end der, naar de faste lærere 
kun har det ovennævnte minimum af timer, kan besørges 
af disse, og som derfor oftere maa overdrages timelærere, 
noget, der paa grund af disses løsere forhold til skolen og 
hyppigere vexlen alene maa betragtes som en nødhjælp. 

Departementet har tidligere gjort rektorerne bekjendt 
med, at hvis saadanne timer besørges af de fast ansatte 
lærere, kan de for adjunkters og overlæreres vedkommende 
betales efter kr. 5.00, for de øvrige efter kr. 4.00 for 6 
ugentlige timer pr. aar. Uagtet man vil anse denne afløn- 
ning for den regulære, kan man vel tænke sig tilfælde, da 
arbeidets art kræver en anden, og man vil derfor ikke 
have den betragtet som ufravigelig; derimod antager man, 
at skolen til besørgelse af dens extratimer bør kunne gjøre 
regning paa dens egne lærere, naar rektor finder dem 
skikkede dertil, og de er villige til at overtage timer uden- 
for de ordinære; hertil bliver der altsaa at tage hensyn 
ved deres mulige andragender om at besørge undervisning 
udenfor den skole, hvor de er ansatte. 

Endelig bemerkes, at saadanne andragender, selv om 
de engang er indvilgede, hvert aar bør indsendes paany. 
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Kassererne. 

Under 5te januar 1884 har en skole udbedt sig de- 
partementets udtalelse om nedenstaaende udkast til instrux 
for kassereren. 

„§ 1. Kassereren har i overensstemmelse med skole- 
loven at indfordre skolepenge forskudsvis ; men for at 
imødekomme disciplenes forældre og samtidig bevirke en 
regelmæssigere erlæggelse af skolepengene skal indfordringen 
fra 1ste januar 1884 ske forskudsvis hver maaned istedet- 
for som hidindtil hvert kvartal. 

§ 2. Kassereren fører kassabog og en protokol med 
fortegnelse over samtlige disciple, samt paaser, at hver 
discipel anskaffer en kvitteringsbog for skolepengene. 

§ 3. Kassereren har hvert kvartal at aflægge til for- 
standerskabet gjennem rektor extrakt af regnskabet, samt 
restanceliste og inden 5te oktober hvert aar regnskab for 
hele skoleaaret*). 

§ 4. Kassereren betaler lærerpersonalet deres gager 
den 30te (sidste) hver maaned; som undtagelse kan han 
imidlertid, naar kassen tillader det, udbetale den 15de 
hver maaned, dog aldrig mere, end hvad der er optjent. 

§ 5. Finder kassereren, at han ikke h^r tilstrække- 
lige midler i kassen til bestridelse af gager og øvrige for- 
nødne udgifter, har han i betimelig tid gjennem rektor at 
gjøre forestilling herom til forstanderskabet, for at dette 
kan træffe forføining til anskaffelse af penge. 

§ 6. Kassereren har at staa for stand er skab et til tjeneste 
med oplysninger vedkommende restancer eller andre dele 
af regnskabet m. m. 

§ 7. I tilfælde af bortreise eller andet forfald har 
kassereren at foreslaa for forstanderskabet en vederhæftig 
mand til under hans ansvar at udføre hans forretninger. 

*) IJndcr 17de juli 1880 er det bestemt, at skolernes regnskaber skal 
indsendes til revision inden 2 maaneder efter budgetaarets udløb, 
altsaa inden hvert aars 31te august. 
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§ 8. Kassereren holder daglig en passende kontortid, 
der bestemmes efter nærmere konference med rektor. 

§ 9. Kassereren ansættes med 3 maaneders gj ensidig 
opsigelse og stiller en kaution af 4000 kr., hvilken god- 
kj endes af forstanderskabet. 

§ 10. Nærværende instrux gjælder fra Iste januar 
1884 og videre, indtil den af forstan der skab et maatte for- 
andres." 

I anledning heraf er under 8de april næstefter udtalt, 
at der vistnok intet er at erindre mod, at kassereren mod- 
tager maanedlige afdrag paa skolekontingenten for et kvartal; 
men han bør i saa fald gjøre vedkommende opmerksom 
paa, at det er afdrag, saa at der alligevel maa betales for 
det hele kvartal, om en discipel i den tilbagestaaende del 
af kvartalet udtages af skolen. 

Rundskrivelse af 4de november 1885: 
I anledning af til departementet indløben forespørgsel 
fra undervisnings-inspektionen meddeles, at man ikke an- 
tager, at de offentlige skolers kasserere er berettigede til 
at beregne sig procenter af de til dem indbetalte artiums- 
gebyrer. 

Til forebyggelse af tvist i denne henseende skulde 
man henstille til forstanderskabet ved antagelse af skolens 
kasserer at paalægge ham at modtage og besørge regn- 
skabsholdet for de indbetalte artiumsgebyrer som en ham 
i egenskab af skolens kasserer paahvilende pligt. 
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Beiseindberetninger^ pædagogiske afhandlinger 
m. in. 

Den franske udtale. 

Indberetning fra rektor K. Feilberg om et stipendieopliold i Frankrige. 

For den fremmede, der, som jeg tør udtale om mig 
Bslv, kommer til Frankrige med et langt og temmelig ind- 
gaaende bekjendtskab til fransk sprog og literatur, men 
med lidet og ufuldstændigt til fransk tale, udenfor bvad der 
kan erhverves igjennem studier hjemme, er det paafaldende, 
hvor vanskeligt dette sprog er at opfatte igjennem talen, og 
ligesaa paafaldende, hvor ømfindtlige franske øren er for 
en udtale, som ikke nøiagtig stemmer med deres egen. 

Ikke blot, at de strax er færdige til under en eller 
anden form at korrigere en falsk udtale ; men det viser sig 
ofte, at en saadan gjør det ligesaa vanskeligt for dem at 
forstaa den fremmede, som denne har vanskeligt for at 
forstaa dem, fordi han ikke er vant til at høre ordene ud- 
talte med just den klang og den betoning. Dette er en 
erfaring, som formentlig alle fremmede, der kommer til 
Frankrige og ikke har lært sproget af indfødte, gjør; men 
ikke alle gjør sig tydeligt, hvad grunden dertil er. Man 
tilegner sig tant bien que mal den franske pronunciation 
og lader det dermed blive. Men skal man med denne sin 
kundskab igjen optræde som lærer, har man vanskeligt ved 
at meddele andre det korrekte, fordi der dog altid bliver 
mangler ved det, som man har tilegnet sig, og discipelen, 
som intet kriterium har til at skjelne det sande fra det 
falske, efter gammel erfaring er tilbøielig til at overdrive 
saavel det ene som det andet, og ofte mest det gale. Det 
høist eiendommelige ved den franske artikulation baade af 
konsonanter og vokaler giver god anledning til saadan over- 
drivelse; og deres akcentuation er saa særegen, at det varer 
længe, før man kan vænne sig til at høre distinkt og lære 
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at forstaa talesproget. Det er neppe tilfælde i den grad 
med noget andet sprog, naturligvis forudsat, at betingel' 
serne for at forstaa forøvrigt er lige. Om vi hører en ud- 
lænding radbrække vort sprog, forstaar vi ham dog uden 
synderlig vanskelighed; men der skal kun en ringe afvigelse 
fra den vante klang og betoning til, for at en franskmand 
skal staa rent fremmed for sit eget sqrog. De selv taler 
i regelen meget distinkt; dertil opdrager sproget dem; thi 
det maa tales distinkt for at forstaaes. Maaske ligger alle- 
rede heri den første grund til den ganske særegne omhu, 
som de anvender og altid har anvendt paa sin sprogform. 
Naar derfor skolen foruden det theoretiske udbytte af 
undervisningen i fransk, som af andre fremmede sprog, ogsaa 
skal have det at kunne tale og forstaa det talte sprog i den 
udstrækning, som det knappe antal timer, der i skoleplanen 
har kunnet tilstaaes det, tillader^ er det nødvendigt, at 
læreren selv har tilegnet sig evnen til baade theoretisk .og 
praktisk at tydeliggjøre for disciplene forskj ellen mellem 
begge sprog. Det er derfor en virkelig fortjeneste, som 
en fremragende universitetslærer hos os har indlagt sig 
ved at vække interessen for det fonetiske element i sprog- 
undervisningen. Saalænge skolens hovedinteresse ved de 
nyere sprog laa i at kunne meddele saamegen kundskab 
til dem, at man kunde benytte deres literatnrer fornemme- 
lig for de senere specialstudiers skyld; havde dette mindre 
at betyde. Men dette kan nu ikke længere være til- 
strækkeligt. Der kan opnaaes mere, og da bør der ogsaa 
arbeides derfor. Kun maa man vogte sig for overdrivelser 
og tage i betænkning det ringe antal timer, som man for 
dette fags vedkommende har at disponere over, og den 
lange tid, som skal til for at bibringe disciplene en frem- 
med udtale, for hvilken deres organer maaske er meget 
uskikkede, og til hvilken de i ethvert fald er aldeles 
uvante. Men i mange tilfælde kan det vistnok være lige- 
saa let, naar man begynder, strax at lære dem det rigtige. 
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som det urigtige i udtalen, og da er kun tid vundet, ikker 
spildt. Det var fornemmelig hensynet hertil, som bevægede 
mig til at ansøge om bistand af de ofiPentlige midler til 
at reise til Frankrige for der at korrigere de ufuldkommen- 
heder, som altid klæber ved en udtale, der er lært her-" 
hjemme, og det har ogsaa vist sig rigtigt i en grad, som 
jeg selv ikke havde forestillet mig, at jeg havde vænnet 
mig til mange unøiagtigheder, fordetmeste vistnok smaa, 
men dog aldeles ikke uvæsentlige for den, der selv skal 
lære andre at forstaa det talte sprog, og jeg maa tilstaa, 
at det kostede mig mere tid, end jeg havde tænkt, at vænne 
mig af med disse fei], der igjennem en lang beskjæftigelse 
med sproget var bleven til en anden natur, hvoraf da ogsaa 
følgen blev, at fransk udtales eiendommelighed blev mig et 
helt studium under mit ophold istedetfor efter min lagte 
plan enkelte specialstudier og skolevæsenet, som kun kom 
til at indtage anden rang. 

Idet jeg altsaa vil forsøge at gjøre rede for de obser-" 
vationer, som jeg i denne henseende har gjort, er det mu< 
ligt, at jeg kommer til at omtale fænomener, som er be-" 
kjendte og som ogsaa var mig bekjendte før, men merø 
som sporadiske egenheder, hvis grund har været mig uklar; 
men jeg vil ialfald ikke gjøre mere deraf, end der synes 
mig nødvendigt for at fremstille den sammenhængende en- 
hed i alle disse enkeltheder, som mere og mere paatrængtø 
sig mig under min beskjæftigelse med at høre og selv efter« 
ligne udtalen. 

Der er 4 væsentlige faktorer ved den franske udtale^ 
som maa bemerkes, nemlig forudon bogstavernes eiendom* 
melige artikulation ligationen (la liaison), som rigtig for- 
staaet ikke indskrænker sig til den i grammatikerne lærte 
overførelse af endekonsonant paa en følgende vokal, men 
staar i mangfoldig forbindelse med sløifningen af det stumme 
e, den ganske eiendommelige akcentuation og kvantiteringeuf 
der har en langt større betydning, end almindelig læres« 
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Før jeg forlod hjemmet, kom mig i hænde en liden 
Afhandling af kand. OUvig om udtalen af de franske ,,e^er, 
der paa en i det hele meget tydelig og korrekt maade ud- 
reder et punkt, der fortjener særlig opmerksomhed, nemlig 
det virkelig stumme e og det stavelsedannende ø-lignende 
ubetonede e, som man hidtil jevnlig har gjort til stumt, hvil- 
ket franske lærebøger selv har foranlediget ved ikke at 
gjøre nogen forskjel paa dem. Til denne kan jeg saaledes 
henholde mig og skal kun tilføie nogle bemerkninger om 
punkter, hvoraf jeg har faaet en noget anden opfatning 
end han, eller tilføie nogle supplerende iagttagelser. Det 
er maaske kun en følge af snauheden i hans fremstilling, 
idet han former den i korte grammatiske regler, at han 
fremstiller distinktionen imellem de 2 »e'^er paa en afgjø- 
rende maade, som forekommer mig ikke at stemme med 
virkeligheden. Franskmændenes udtale af konsonanterne 
er nemlig ledsaget af en mangfoldig varieret glidende ex- 
fipiration, som gjør, at man ikke kan af gjøre bestemt, om 
der høres vokallyd efter eller ikke, og i mange tilfælde 
fortætter sig denne exspiration til en virkelig vokal, uden 
At de selv er sig bevidst, at de udtaler nogen. Saaledes 
naar sætningen: Quand vient-il skal artikuleres bestemt, 
bliver det til: Quand vient-ille? Saaledes hørte jeg en 
lærer forklare, at verbet alléger kommer af adlevare, af 
den latinske præposition adde og levare o. s. v. Omvendt 
finder regelen om e som hørligt imellem 3 konsonanter ikke 
anvendelse, naar af de 3 muta med liquida følger efter e, 
f. ex. Ils vont les uns aux aatres en s'prenant les mains ; 
en s'cret. Olsvig selv anfører p. 7,7 1® s'cret. 

Naar han p. 6 bemerker, at j e, m e, le, se, c e, q u e na- 
turlig forbindes med det følgende ord, og at saaledes deres 
e er stumt imellem 2 konsonanter, men ikke imellem 3, maa 
dette nærmere forklares saaledes, at sløifningen af e i 
disse ord foregaar ved en enklise af konsonanten til det 



187 

foregaaende ord, ikke ved proklise*). Det er vistnok ikke 
umuligt, at man kan faa høre j'viens, men korrekt er j® 
viens, men quand j'viens; c^ quo vous dites, naar ce be- 
gynder sætningen, men tout g'qu® vous dites; n9 r'v^nons 
pas lå d'ssus, og dette kun naar ordene er nøie sammen- 
hængende, derfor: voila Tbalcou, men voila bien 1^ balcon. 
Derfor er mig ogsaa opgivet som den korrekteste udtale: 
il faut l9 t'nir ligesom la t'nir; va r^v^nir som j© vais 1® 
r'voir. Saaledes ogsaa de foran en infinitiv: Mon pére, 
j9 vous demande d^ m'laisser épouser Mr. B.; j« vais' m^ 
partager désormais; personne n'est v'nu mo d'mander? 
'Que maa helst udtales uden sløifning, naar det ikke er 
sammenligningspartikel, altsaa naar det som relativ, inter- 
rogativ eller konjunktion indleder en hel sætning. Ligesaa 
parc9qu9, ligesom puisqu^, hvor e kommer imellem 3 kon- 
sonanter. 

Hvor altsaa det sidste ord foran disse enstavelsesord 
ender paa konsonant og det næste begynder med en, gjæl- 
-der regelen om de 3 konsonanter, derfor: sur 1^ tableau, 
autour dø moi, il 1^ faut, avec d® l'argent, il n'a peur d^ 
rien; il n® s' f^ra pas, (men naar i style familier 1 bliver 
stumt: i' n' s^ fra pas); quel r^tour sur soi-méme. 

Efter konjunktionerne mais, etogou følger ofte ingen 
sløifning; disse konjunktioner udtales nemlig ofte med en 
svag pause efter, saaledes: mais j® m' sauve ; et j9 fuis q' 
pauvre qui a l'insolence d® m'aimer. Dog ogsaa: et j' 
fuis 5* pauvrø; jo n' suis plus riche et j® n' suis plus 
pauvrQ, dog ogsaa et j' n^ suis pi. p. Det kommer an 
paa den maade, hvorpaa man artikulerer konjunktionen. 

Regelen for udtalen af dette e opstilles undertiden 
«aa, at naar flere af disse enstavelsesord eller begyndelses- 
stavelser med stumt e følger paa hinanden, udtales første, 



*) En anden sag er det, at je i je viens slutter sig proklitisk til viens, 
naar vokalen danner stavelse. 
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tredie o. s. y., medens det andet og fjerde sløifes, gjælder 
altsaa ikke uden undtagelse. Men den har sin gyldighed, 
naar en af disse smaaord følger efter et ord, som ender 
paa et stumt e, som: le mariage n© s' f^ra pas. Det fore- 
kommer nok, at 2 af disse „e^er udtales i 2 paa hinanden 
følgende stavelser, men ikke omvendt at de sløifes: parc^ 
qu^ j® suis trop riche. 

Regelen hos Ols vig om forskj ellen i udtalen af nous 
s'rons, vous sVez og nous s^rions, vous s^riez o. 1. gjæl- 
der ikke blot fut. og kond., men ogsaa præs. og imperf, 
som nous m'nons, nous m^nions. Det kan her merkes, at 
io i verbalendelsen danner difthong (d. e. én stavelse), 
ellers aldrig uden i subst. pioche og baionette. 

Efter imperativ høres e: faites-l9 monter; avouez-l» 
madame, ogsaa naar der følger et ord efter. Seigneur, 
banissez 1^ loin d'elle. Naar Olsvig altsaa anfører udtalen 
donnez-l'moi, saa bør dette ikke ansees som korrekt. Imid- 
lertid er franskmændene selv uenige herom. I. Maigne i 
sin Traité de prononciation udtaler sig herom: Faute d'a- 
doucir Taccent de voyez et d'en donner un å le, quelques 
personnes prononcent voyez'-le comme voyelle et méme 
comme voyél. Peu de prononciations sont plus mauvaises 
et doivent étre évitées avec plus de soin. Ogsaa ellers 
naar ved inversion en af disse pronn. kommer i slutningen 
af sætningen eller blot bagefter sit verbum, som: C'est 
un simple dVoir — — ; å plus fort® raison en est-c® un 
pour Tåme supérieure; n'était-c9 d'notr^ part qu'une vaine 
imagination. 

Foran h aspiré danner e stavelse, fordi h ellers vilde 
lyde som muet: trop d© hardiesse; j9 m'dis qu® c'était un 
d'voir qu9 1© hasard mettait sur mon ch'min; quand bien 
méme j^ m^ hasard'rais å d'mander. Af samme grund 
maa man sige uu^ harangue. Herhen hører da ogsaa de 
hos O. anførte: au d^hors, 1® huit (1^ huitiéme, un huit 
udt. u huit, les huitiémes udt. læ huitiæme, un énorm^ huit, 
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Littré), l9 onze og onziéme, de honte (som moarir d^ 
honte) o. s. v. 

Ogsaa i andre henseender har eufonien meget at sige, 
og sel7 for franskmændene, der artikulerer sine konsonanter 
med en merkelig virtuositet, forekommer der konsonant- 
forbindelser, der bliver dem for haarde, og hvor derfor e 
maa udtales: quel skeret t9 déchire? Et cette fois il n'y 
avait plus d^ duc d'Aumont; et vous commandVez une 
compagnie c© soir; compose d^ trois regiments. Imidlertid 
artikulerer man saa fint overgangen fra stemmelyd til stem- 
meløse, ligesom der dvæles med en vis beaanding saa sterkt 
paa stemmeløse, at det ikke bliver umuligt, ialfald for en- 
kelte, at udtale hørligt g'soir, d'trois. Under saadanne om- 
stændigheder vil det ikke forundre, at dette kan finde sted 
med likvider: nous n'nous r'trouv'rons pas med en meget 
fiterk artikulation af n. 

Til slutning kan bemerkes som en almindelig regel om 
sløifningen af det stumme e følgende bemerkning af Le- 
gouvé: Il ne laisse jamais tomber les syllabes finales, ce 
qui donne å toutes ses phrases la solidité et la 
<;larté! 

Nogle enkelte bemeikninger om bogstavers udtale skal 
jeg tilføie, ikke fordi de indeholder noget særligt nyt, men 
fordi jeg dels har været uvis og ikke har kunnet finde til- 
strækkelig paalidelige oplysninger, dels har været uopmerksom 
derpaa. Det kunde hænde, at det har gaaet andre som mig. 

Om udtalen af o-lyden synes franskmændene selv at 
have et uklart begreb. Det korte o er altid aabent, deH 
hersker, saavidt jeg kunde forstaa, stor konsekvents; men 
det lange o-o, au, eau — artikuleredes temmelig forskjellig. 
Om det korte o maa dog bemerkes, at det foran s og sse 
finales udtales lukket: gros, grosse. Men den lukkede o-lyd 
bliver ikke saa lukket som hos, undtagen maaske i oi : 
fois, soixante; dog har jeg ogsaa i det sidste tilfælde hørt 
den udtale, hvormed franske lærebøger figurerer den, nem- 
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lig oua (naturligvis fransk u, ikke norsk). Denne figuration 
(ou for lukket o) har jeg før betragtet blot som en beteg- 
nelse af det stærkt lukkede o, som ellers ikke tilhører 
fransken, og om hin udtale som ou blot var en skoleudtale, 
fremkommen ved den skrevne betegnelse, derom kan jeg 
ikke sige noget bestemt. I almindelighed hørte jeg oa. 

I de former af verberne, som ende paa en stum sta- 
velse — e, es, ent -— umiddelbart efter stammen, udtales 
stammens vokal med en aabnere (og længere, s. nfr. om 
kvantiteten) lyd. Konsekvent skulde f. ex., medens propos 
proposer udtales med den første aaben og den sidste luk* 
ket, propose have begge sine o aabne. Det blev mig sagt, 
at dette ikke var tilfældet, men paa grund af den ovenfor 
omtalte uklarhed i opfatningen af denne lyd, lader jeg dette 
staa ved sit værd. Jeg har hørt af flere i en samtale tout 
le monde pose o. 1. med aabent o, men de samme personer 
udtalte ogsaa infin. temmelig aabent. Littré bruger figu- 
Tationen propds for substantivet og ligeledes for substant. 
pose p6ze, hvor vokalen er længere end i propos og hos 
Sachs betegnes som lukket. 

i le notre, v6tre lukket, medens det i de konjunkt. 
pronn. er aaben, kan sees af Sachs Worterbuch, men det 
kan have sin nytte at nævne det alligevel. 

Alle nasale vokaler er aabne. Forskj ellen i udtalen 
af ain (aim) og in hænger sammen med at de første i re- 
gelen er lange, den sidste kort, fåim og f!n. 

1 aiguille og dets afledninger (udtales efter stammeordet 
aigu) ui som difthong. 

Den mouillerede lyd ill skal efter Littré udtales saa 
at 1 høres, og I. Maigne i sin Traité de prononciation fran- 
gaise kalder det une prononciation énervée, reste d'une 
affectation justement repoussée, at 1-lyden forsvinder. Det 
er imidlertid et af de tilfælde, hvor brugen er sterkere 
end puristiske regler, og i Paris og pariserudtale forsvinder 1. 
I provinserne skal det være anderledes. 
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Sammensætningerne af re og de med s (med paaføl^ 
gende vokal) begyndende verber skrives med dobbelt b 
alene for at undgaa, at s udtales blødt. Regelen kan altsaa 
gives simplere end ialm. i grammatikerne (uden opregning)^ 
Ressuyer (ræsyi'er) er ingen undtagelse, da det er sam' 
mensat af re-essuyer, og ressusciter rimeligvis ligedan. 

S er som bekjendt blødt imellem 2 vokaler. Undta- 
gelser herfra danner de fra latin og græsk optagne tekniske 
udtryk, som er dannede efter det latinske og græske sprogs 
regler; fremdeles désuétude, vraisemblable og préséance, 
derimod ikke président og présidence, der udtales med 
blødt 8. 

I tous brugt alene udtales s (svagt men ikke blødt 
undtagen i liaison); dette er sandsynligvis en novation« 
Ikke blot hos Racine og Corneille, men ogsaa hos nyere 
digtere rimer tous altid paa ou alene eller med stum ende-* 
konsonant. Heller ikke er denne udtale helt gjennemført« 

For en korrekt udtale er det ogsaa værdt at lægge 
merke til den af O. p. 8 omtalte assimilation af stemme- 
lyd til stemmeløse. Avissælgernes udraab Echo de Paris 
lød som écho-t-Paris eller maaske rigtigere écho-dt-Paris} 
les filles ne mettent pas de cachemires lyder: — — pa- 
dt-cach'mires; tu ne prends pas de café som pa-dt-café; 
ligesaa le roi-dt-France ; quand je te le disais som qua 
ch'te 1' disais; parc^ qu© ch'suis plus riche (eller pare* 
qu9 jo 8. p. r.). 

Medens udstødelsen af det stumme e foregaar imellem 
og frembringer sammenstød af konsonanter, f^mkommer 
det fænomen, som man kalder la liaison, overførelse af et 
ords endekonsonant paa et følgende ords begyndelselses- 
vokal, for at undgaa sammenstød af vokaler. Begge har 
sin grund i eufoniske hensyn og hænger tillige sammen 
med den eiendommelige akcentuation. De kan kun finde 
sted, hvor ordene logisk er nøie forbundne (étroitement 
liés), hvilket franskmændene forstaar noget anderledes end 
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Fi. Ob falder det aldrig ind, naar der spørges om ordenes 
logiske forhold i sætningen, at tage det mindste hensyn til, 
hvorledes ordene fra sætningens naturlige følgeorden er 
hlevne inverterede for at give hver sætningsdel det for til- 
fældet nødvendige eller ønskelige eftertryk. Den maade, 
ihvorpaa de udtales og markeres ved akcent, hliver den 
«amme (hortseet fra den almindeliga inflexion, som enhver 
betoning faar mod slutningen af en periode). Men fran- 
skens ordstilling er meget bunden: Subjekt, prædikat, 
.objekt, hensynsobjekt og til enhver af disse sætningsdele 
Åe dem tilkommende nærmere bestemmelser. Enhver in- 
version i denne ordstilling (her tages naturligvis ikke hen- 
■syn til de bundne pronomeners og adverbiers bestemte 
jordstilling) medfører, afc det flyttede ord markeres ved en 
liden pause, og denne afbryder da strax det talens løb, 
fiom kræver sløifning af e og ordenes ligation. Hjælpe- 
verbet og dets particip eller infinitiv hører nøie sammen, 
pien dog med nogen forskjel med hensyn til den indflydelse, 
som dette har paa hvert af de to fænomener. I den sæt- 
ning: il ne peut que tres péniblement énoncer ses pensées 
bør man sige péniblemen-t-énoncer, fordi — siger min 
:autoritet — ved enden af péniblement kan tanken ikke 
stanse men den iler fremad til fortsættelsen af peut; maaske 
yar det rigtigere at sige, fordi pénibl. er bestemmelse til 
infln., ikke til modalitetsverbet, og altsaa kræver fortsættel- 
sen paa samme maade som et foranstillet adjektiv sit sub- 
stantiv. Derimod vil en saadan mellemkommende adverbial 
bestemmelse hindre sløifning af e ; medens man f. ex. siger: 
Commen^ons par payer g'quo nous dVons, lyder det: vous 
d^vriez avoir honte d^ porter å votre cou et å vos poig- 
nets cO qui nous appartient, og medens man siger: il a 
r'monté, maa det hede : il n^ peut quo péniblement remonter. 

(Forts.) 

A. W. firøggers bogtrykkeri. 



Universitets- og sicole-annaler. 

Ny række. 
Udgivet efter foranstaltning af 

kirke- og underyisnings-departementet. 




Beiseindberetnlnger^ pædagogiske afhandlinger 
m. m. 

Den franske udtale. 

Indberetning fra rektor K. Feilherg om et stipendieophold i Frankrige. 

(Forts.) 

Man behøver kun at gjennemlæse nogle faa franske 
sætninger for at lægge merke til, at man paa fransk inter- 
pungerer paa en ganske anden maade end vi. Der inter- 
pungeres ofte efter en enkelt sætnings forbindende adver- 
bium eller en adverbial bestemmelse, som indleder sætningen: 
done (c udtales), vous voyez bien etc; malheureusement, 
le toupet tout entier quitta la tete de la pauvre femme. 
En adverbial bestemmelse inde i sætningen, som gjælder 
det hele udsagn og ikke knytter sig til noget enkelt ord, 
sættes imellem 2 kommata som en parenthese: il faut vous 
dire, monsieur, qu'en province, ce mot romantique a, en 
general, une signification facile å retenir; og selv om der 
ikke interpungeres, udtales sætningen med de samme smaa 
pauser, som gjør opmerksom paa afbrydelsen af sætningens 
naturlige gang. Endog efter konjunktionerne et, ou og 
mais forekommer ofte saadanne, naar de forbinder sætnin- 
ger. Paa den anden side maa det bemerkes, at man ikke 
bruger skilletegn foran que (at) saa ofte som vi, og endnu 
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mindre foran relativerne, især de usammensatte qui, dont, 
Oli. Man har følelsen af, at disse forbinder sig saa nøie 
med det ord, hvortil relativsætningen hører, at der ikke 
maa være nogen pause foran (sml. udtalen af ce qni); en 
saadan eller ialfald en ansats til saadan falder snarere efter 
relativet end foran. „Couper trop" er en feil, som maa und- 
gaaes i sætningsbygningen; den fremkommer ved, at der 
findes formange saadanne pausedannende udtryk. Men denne 
feil fremkommer i udtalen ved vor maade at akcentuere 
paa; naar vi udtaler fransk som vort eget sprog, som kræver 
betoning af de enkelte ordakcenter efter ordenes vegt i 
sætningen, klinger det for franske øren omtrent som en 
saadan sætning med formange pauseafbrydelser. Knn da 
bliver en saadan kupering i sætningsbygningen berettiget, 
naar den er et beregnet middel til at udtrykke en bevæget 
stemning eller lidenskab. 

Hvor i korrekt tale en saadan pause høres, der maa 
den følgende stavelses stumme e udtales, og der maa ingen 
ligation finde sted, undtagen i poesi, hvor den kræves til- 
trods for alle pauser. 

Med hensyn til den maade, hvorpaa ligationen bør 
foregaa, advares imod to feil, baade mod at udtale saaledes, 
at der høres pause foran den overførte konsonant^ enfan- 
tincorrigible, og mod at den stavelse, hvormed den forbin- 
der sig, ved nogetslags pause eller tryk skilles fra det 
ord, hvortil den hører: enfantin-corrigible. Heller ikke 
maa man naturligvis læse: enfant incorrigible, saa at kon- 
sonanten høres men ikke overføres. Men hvad bliver der 
da tilovers uden at udtale begge ord som et eneste? Og 
det er i virkeligheden det, som finder sted; ved enhver 
saadan nøie forbindelse suspenderes nemlig akcenten til 
den sidste stavelse af de forbundne ord. En liden forskjel 
er der dog maaske; franskmandens evne til at artikulere 
sine konsonanter er saa stor, at man ialfald synes at høre, 
at allerede ved det første ords ende er den konsonant 
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begyndt at udtales, som umiddelbart derpaa artikuleres 
bestemt i forbindelse med det følgende ords vokal, saa at. 
den rette maade at betegne ligationen paa er den, som 
almindelig bruges: enfan-t-incorrigible; kunde man sætte 
et ligationstegn over fra n til i, vilde det være endnu mere 
betegnende. 

Det kunde synes smaaligt og næsten affekteret at ud- 
brede sig saa sterkt over et enkelt punkt af udtalelæren; 
men franskmændenes øre er, som før bemerket, overordentlig 
sensibelt for den rigtige udtale, og deres lærebøger er 
ligesaa minutiøse, som følgende citat af I. Maigne i Traité 
de prononciation vil vise: 

Pour que deux mots soient bien liés par la pronon- 
ciation, il faut qu'on ne fasse sentir entre eux qu'une dé- 
marcation infiniment peu différente de celle qui se mani- 
feste entre les diverses syllabes d'un setA mot. Il faut 
dans tous les cas que la liaison ne soit jamais lourde et 
martelée, qu'elle soit sans doute plus accusée dans la dé- 
clamation que dans la lecture, dans la lecture que dans 
la conversation ; mais elle doit étre partout souple, cou- 
lante, en un mot: un lien et non pas un choc. 

Denne noget vel negative regel bliver maaske noget 
mere begribelig ved min ofr. fremstillede kommentar. Ud- 
trykket une démarcation infiniment peu différente maa ikke 
forstaaes, som man let kunde forestille sig, blot som en 
udvei til at slippe fra en vanskelighed, som man kun ind- 
bilder sig at være tilstede. Der er en virkelig forskjel i 
konsonantens artikulation, og jeg skulde tro, at den rigtigst 
betegnedes : i retning af stemmelyd, hvis den er stemmeløs, 
og omvendt. 

De specielle regler for konsonantens overførelse kan 
findes i lærebøgerne og behøver saaledes ikke at nævnes 
her; kun skal jeg nævne nogle enkelte tilfælde, som for 
mig tidligere har været gjenstand for tvil: le tiers etat 
udt.: le tierQ-état; det er vistnok den almindelige udtale, 
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men jeg har ikke før kunnet finde den udtrykkelig kon- 
stateret, uagtet den er imod regelen. Ligesaa siger man 
imod regelen for-t-aimable (naar fort er adverb.)> men 
man kan ogsaa sige for-r-aimable ; de pied å cap udt. de 
pié-t-å cap, ligesom pié-t-å-terre, medens det heder pié å 
pié. Un, chacun etc. læses i ligationen korrekt med na- 
sallyd og overført n; ligesaa adverbierne rien og bien 
samt en (baade præpos. og det pronom. adv.). En ny op- 
dukkende udtale er at sige y-n-homme aldeles som et fe- 
minin; jeg hørte kun en af professorerne paa Sorbonnen 
bruge denne udtale. Den skal være opstaaet i Paris og 
have givet anledning til, at omnibus i det lavere folks 
mund bruges som fem. gen. Commun har efter Littré 
samme udtale som un, hvorimod serein, certain, ancien 
etc. overføres som mon, ton, son kun med et n uden na* 
sallyd. 

Ligesom det ovenfor er bemerket, at det stumme e 
høres efter imperativ f. ex. i avouez-le og i inversioner 
som aussi en est-ce un, saaledes finder ingen ligation sted 
ved en og ou i de samme tilfælde. Man udtaler portez-en 
å votre frére, som om der var pause efter en, og a*t-on 
écrit ligeledes, med nasalvokaler og ingen ligation. 

Hovedbetingelsen for, at ligationen maa finde sted, er 
selvfølgelig, at der er en naturlig nøie forbindelse imellem 
de to ord, der skal forbindes; der gives mange tilfælde, 
hvor reglerne er bestemte, og hvor den ikke kan undlades, 
ligesom ogsaa undtagelsestilfælde, hvor den ikke maa bru- 
ges, f. ex. ved substantiver, som ender paa en nasal. Men 
der gives ogsaa en hel del tilfælde, hvor man er overladt 
til at kjende sprogbrugen i det enkelte eller til følelsen 
for sprogets eufoni. Saadant maa læres enkeltvis. En af 
disse eufoniske regler er ikke vanskelig at anvende, at 
man ikke maa overføre samme konsonant i 2 paa hinanden 
følgende ord, hvilket især let kan hænde ved flertallets s. 
Der maa altsaa ligationen sløifes, hvor den lettest kan 
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undværes, f. ex. les abus invétérés udt. læ-z-abu invétérés. 
I poesi, hvor hiatus ikke taales, gaar dette ikke an ; derfor 
er det poetens pligt at undgaa forbindelser, hvor saadanne 
sammenstød af mislyd kan fremkomme. 

Men selv om man er fuldkommen paa det rene med 
de ovenberørte mere elementære regler, er man derfor 
ikke paa langt nær færdig med den franske udtale. Man 
har akcentuationen igjen, denne eiendommelige blanding 
af mtisik og tryk (stress, iktus), hvortil vore germaniske 
sprogarter ikke, mig bekjendt, har noget tilsvarende. Naar 
i Figaros bryllup greven siger: Jeg vilde ialfald klæde 
mig om, og grevinden dertil svarer: For vore folk? Er 
jeg pyntet? vil man ikke paa nogen maade kunne undgaa 
at lægge et sterkt eftertryk paa jeg i grevindens replik. 
Men paa fransk heder det : j9 voudrais étre au moins vétu. 
La comt. Pour nos gens? Est-ce que je le suis? (est-c^ 
qu9 j9 l'suis), hvor der paa jo, hvis man udtaler som i 
parenthesen angivet, vistnok kommer en liden tonforhøielse, 
men kun den rent mekaniske, som maa gaa foran det større 
interval til tonstavelsen suis. Man kunde ogsaa læse : 
Est'ce quo j'l^ suis? og da falder den samme forberedende 
stigning paa le. Det er absolut umuligt at give je nogen 
betoning eller iktus, som endog tilnærmelsesvis svarer til 
vor betoning: Er jeg da pyntet? Man kunde sige: Est-ce 
que je le suis, moi? Men Beaumarchais har anseet det 
for overflødigt, og denne udtryksmaade bruges i det hele 
ikke meget af de indfødte. Det er snarere et middel for 
udlændingen til at finde en erstatning for det eftertryk, 
som han i sit eget sprog er vant til at lægge paa det 
enkelte ord. Spørger en saadan sin franske lærer, hvor- 
ledes han skal kunne gjengive dette i fransk, vil han na- 
turligvis faa anvisning paa denne udvei. Men medens f. ex. 
en nordmand 20 gange i samme time føler trang til at 
merke sin tale med en sterkere akcent paa et personligt 
pron., endogsaa at gjentage dette, kan han tale time efter 
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time med sId franske lærer uden at merke, at deane føler 
nogen trang til at anvende dette middel. 

Nogle flere exempler vil tjene til at tydeliggjøre for- 
skjellen. I den sætning: Og for resten er det ikke den 
sorg, som foruroliger mig (hvor vi ogsaa kan flytte beto- 
ningen til det), kan man paa fransk hverken betone den 
eller det. Et d'aillenrs, c^ n'est point lo souci qui m'in- 
quiéte, har sin første, svagere betoning paa souoi og den 
endelige sterkesto paa inquiéte ; selv om man sagde ce 
n'est point lå, vil nok lå udtales med en lidt sterkere iktus, 
men ikke med nogen akcent i fransk betydning. Ligeledes: 
Jeg har ingen ungdom havt; jeg ventede paa Dem for at 
føle den : Je n^ai eu de jeunesse, je vous attendais pour 
cela, akcenterne paa -nesse og cela; umuligt at markere 
vous. Det er denne forstaaelse, som skal være gjen- 
stand for vor prøve: C'est la conception qui doit étre 
l'objet de notre examen. Demonstrativet er forsvundet ved 
apostrofen og artikelen kan ikke betones. Men hvad der 
saaledes er særlig iøinefaldende ved pronomm., gjælder i 
det hele taget alle sætningens dele og alle ordklasser. 

Der gives dog midler, hvorved det efter taukens ind- 
hold vegtige ord kan faa sin betoning, nemlig ved at vælge 
sin frase og ordne sin sætning saa, at det vegtige ord kommer 
til slut (paa et sted, hvor akcenten kan falde), men helt 
tilfredsstillende bliver ikke denne udvei. Naar A. de Musset 
siger: Toute votre nature est comme une harmonie, le 
bonheur vient de vous comme il vous vient du ciel, saa 
har han ved ordenes orden i sætningen faaet betonet mod- 
sætningerne de vous og du ciel, medens dog vous foran 
vient, som efter vore betoningslove maa markeres, ikke 
kan faa nogen akcent, ja det andet hemiatichs akcent mo- 
bile (den akcent eller rettere iktus, hvorved dets rythmus 
udenfor cæsuren og slutningsstavelsen fremkommer) falder 
paa vient og ikke paa vons, medens den i det ligedannede 
første falder paa stavelsen eur i bonheur og ikke paa 
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▼ient. Heller ikke kan i det første vers nne, som dog er 
det samme som une seule, faa noget eftertryk, l'acceat 
mobile falder paa harm. — Man hjælper sig uden dette 
eftertryk eller denne betoning paa det enkelte ord inden 
sætningen; man søger neppe engang efter sætningsformer 
til at faa det udtrykt, og det maa snarere betegnes som 
en tilfældighed end som noget beregnet, naar modsætningens 
eftertryk alligevel er fremkommen i ovenanf. vers af Musset. 
Hvad der gjør den franske akcentuation saa forskjellig 
fra andre sprogs, er, at den ikke er forbunden med den 
iktus, der markerer de enkelte stavelser; den er helt og 
holdent musikalsk — en stigning og ved tankens afslutning i 
den affirmative sætning en synken paa skalaen. Negative sæt- 
ninger, stemningsudbrud og spørgsmaal har stigende akcent, 
men der indtræder dog ogsaa en synken, naar med den 
høiest betonede stavelse ligesom det væsentlige er sagt og 
resten kommer som noget selvforstaaeligt f. ex. oh le vilain 
homme med den høieste betoning paa — ain, oh malheureux, 
naar udbruddet begynder saa høit paa mal, som netop 
indeholder udtrykket for beklagelsen, at de sidste to stavelser 
nødvendig maa synke. Saaledes ogsaa det af Storm i hans 
Engl. philol. anførte pas le moins du monde. Men som 
regel gj ælder det om den franske akcentuation, at medens 
vi er vante til at udtale de betonede stavelser med ikke 
blot høiere tone, men, og det fornemmelig, med sterkere 
anstrengelse af stemmen, kan den endog ofte være for- 
bunden med en svagere exspiration, medens trykket, anstren- 
gelsen af stemmen falder tidligere i sætningen, især med 
en mere udpræget artikulation af konsonanterne. Begge 
disse eiendommeligheder er tydelig fremtrædende baade i 
almindelig tale og i soigneret foredrag. Første gang jeg 
blev opmerksom derpaa, var ved en anledning strax efter 
min ankomst til Paris, da jeg i trappen spurgte en ung 
mand, som før havde forekommet mig at have en god og 
ren udtale, om N. N. var gaaet op paa sit værelse. Est-ce 
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qae vous voudriez lui parler? spurgte han, men hans udtale 
af det sidste ord slog mig som noget for mig ganske fremmed ; 
thi han udtalte pari med den egne tonstrækning, som en 
lang stavelse faar foran akcentstavelsen, og da jeg ikke 
hører godt, hørte jeg slet ikke tonstavelsen, skjønt den i 
spørgsmaalet maatte være udtalt med tonstigning. Derpaa 
fik jeg ogsaa bekræftelse, da jeg ikke svarede strax, og 
han gjentog spørgsmaalet, saa at jeg ogsaa hørte sidste 
stavelse. Da jeg engang var bleven opmerksom derpaa, 
kunde jeg stadig gjentage den samme observation, o^saa 
under foredragene paa Sorbonnen. Tonstavelsen i slutnin- 
gen udtaltes ofte med aftagende styrke, lige til hvisken* 
Dette stemmer ogsaa med P. Piersons*) bemerkning: L'ac- 
cent qui codte le moins d'effort de prononcer, est celui qui 
est placé sur la derniere syllabe, c'est-å-dire celui, dans 
lequel le repos suit immédiatement l'effort. Koster det nem- 
lig mindre anstrengelse at udtale, saa bruger man ogsaa 
mindre kraft dertil. 

Denne iagttagelse forklarer meget, som har forekommet 
besynderligt ved den franske akcentuation. Naar Storm^ 
Engl. philol. p. 46, taler om den engelske misforstaaelse 
af denne, gaar det, ikke vel an at affeie den uden videre 
som en engelsk fordom. Noget maa de jo høre, som bringer 
dem til at akcentuere Paris, militaire, og han fortæller ja 
selv, at det v^r fonetikere, altsaa videnskabelig dannede 
mænd, der var vante til at observere, som ved at høre 
G. Paris læse fransk, lo ved hans forsikring, at han ak- 
centuere de sidste stavelse. Man artikulerer sterkere, til- 
dels meget sterkere, ordenes begyndelse. Dette er grunden 
til det faktum, som G. Paris omhandler (Le råle de l'accent 
latin . dans 1. 1. fr. p. 32), at den sterke synkope, som de 

*) P. Piersoo^ la méfrique naturelle du language, et yerk, som jeg^ 
' ' meå megen forbeholdeohed nævner og enkelte gange citerer, fordi 

,, ^et er jet musikalsk-theoretisk verk og jeg deerærre slet ikke er 

. 4 musikalsk. , 
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franske ord har andergaaet ved overgangen fra latin, ikke 
foregaar foran akcentstavelsen, hvor den hovedsagelig ind-' 
skrænker sig til saadanne forkortninger, som allerede var 
kjendte i latinen, men efter den. Hvad englænderne hører, 
er denne sterkere artikulation og den med en gang ind- 
trædende lyd; den mumlende begyndelse foran den endelige 
artikulerede tonstavelse, som tilhører engelsk og tildels vort 
eget sprog, er det, som de savner, og den med en gang 
og i sin fulde klarhed fremtrædende stavelse forekommer 
dem betonet. 

Fremdeles er den franske akcentuation en akcentuation 
af sætningen og frasen, ikke af ordet« uden hvor dette 
ligesom løser sig ud af den grammatikalske sammenhæng 
og derfor kan afsondres ved interpunktion. Det enkelte 
ord, nævnt for sig, betones paa endestavelsen, men i den 
sammenhængende forbindelse suspenderes betoningen indtil 
den sidste tonstavelse og de foregaaende ord udtales alle 
uden merkelig forskjel i tonhøide og næsten som et ord. 
Dette foranlediger Sweet til i sin lærebog i fonetik, hvor 
han gjengiver franske sætninger med lydskrift, ogsaa al/ 
skrive dem som et ord. Fuldt saa galt er det dog ikke. 
Flere ord udtales virkelig paa en gang; men hvad der 
tillader øret at skille de enkelte ord ud af den uafbrudte 
sammenhæng, er den artikulation, som gives de enkelte 
stavelser og fornemmelig de sonore foran akcenten. Derfor 
siger Storm med fuld ret: Franskmændene føler meget 
vel, hvor stavelsen begynder* Men dertil kommer nu, at 
de pauser, som forekommer inde i sætningen, som vi ovfr« 
har talt om, ikke blot har indflydelse paa udtalen af det 
stumme e og paa ligationen, men ogsaa paa akcentuationen 
og netop er det vigtigste middel til at undgaa monotonitet. 
Indskudte bisætninger, participier, som ikke er simpelthen 
adjektivisk brugte, adverbier og adverbiale bestemmelser, 
som afbryder sætningens logiske gang efter den snevre op- 
fatning, som den franske grammatik giver dette begreb, 
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faar sin egentone. Saadanne bestemmelser betegner jo bi- 
omstændigheder, der er væsentlige for den rette forstaaelse 
af hovedtanken, og derfor eller om det saa blot er for at 
merke dem som noget fra den egentlige sætning forskj el- 
ligt, stiger stemmens høide noget, indtil denne frase eller 
ordkomplex ogsaa faar sin hovedakcent paa den sidste 
stavelse, hvorefter den synker igjen, idet den derved af- 
brudte tankegang gjenoptages. 

Pierson udtaler sig derom omtrent saaledes: Ethvert 
segment har en kjerne, der dannes af periodens fælles ak- 
cent; denne bliver dets kulminerende akcent, bæreren af 
dets enhed. Under denne findes der flere i forhold til den 
svage, som alligevel er individuelt udrustede med en til- 
strækkelig styrke til at bære et system af endnu svagere 
akcenter, jeg mener den sterke taktstavelse i hver fod. 
(Han inddeler nemlig den prosaiske tale i metriske fødder, 
svarende til versets fødder og musikkens takter; disse 
samler sig til perioder, som han kalder segmenter, og disse 
igjen til sætninger i videre betydning, sætningskomplexen, 
der er udtryk for tankens enhed). Ved disse svage ak- 
center, ikke nødvendig forbundne med tonforandring, forstaar 
han de iktus, som markerer de mere sonore stavelser i 
segmentet, og som frembringes ved en sterkere artikulation. 
I musikken kaif man tælle sine takter, i talen kan man 
kun adskille foden, metret ved en større intensitet i ud- 
talen; derfor kalder han denne akcent til forskjel fra den 
musikalske Taccent de l'intensité. Fremdeles siger han 
derom (p. 173); Nous avons vu, en effet, que tous les 
accents du segment ne sont faits qu'en vue de l'accent 
general, qu'il s'agit de determiner. Le domaine de eet 
accent general ne se borne pas au moment précis oii il 
se fait entendre, mais il embrasse toute la durée du seg- 
ment. I de faa exempler, som Pierson anfører i noter, 
vender han efter segmentets cæsur tilbage til middeltonen; 
men i praxis har stemmen, naar den først er kommen op, 
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vanskeligere for at komme ned igjen, og den større energi, 
som tanken, eftersom sætningen skrider frem, maa anvende 
for at holde sig sammen, præger sig let i en høiere beto- 
ning og samtidig i en hurtigere tale. 

Det er derfor kun i de kortere sætninger, at den 
franske udtale bliver monoton. Et korrekt og soigneret 
foredrag gjør et ualmindeligt indtryk af rythmisk bevægelse 
af vexlende tryk og vexlende tone. Man gjør uvilkaarlig 
for sig selv den bemerkning: Hvilket ualmindelig musi- 
kalsk sprog. Men paa den anden side giver en slurvet 
læsning eller tale et ligesaa ualmindeligt indtryk af mono- 
ton ensformighed med sine hoppende akcenter ved enden 
af hver sætning; og naar man ser nærmere til, har ogsaa 
i det korrekte foredrag akcentueringens musik noget meget 
mekanisk, idet den mere følger sætningens ydre bygning 
end ordenes forhold til tankens bevægelse. Den smidighed, 
hvormed den germaniske akcent inden i sætningskomplexen 
kan markere det enkelte ord, fremhæve den underordnede 
sætningsdel og sætte alle sætningsdelene i forskjellig rela- 
tion til sin egen sætnings og andre sætningers dele, mangler 
fransken, og det er ogsaa grunden til, at den franske sti- 
listik gjør større fordringer til en ordning af sætningerne, 
som ved en større simpelhed kan hindre misforstaaelser. 
Den gjennemsigtige klarhed, hvorfor den franske stil, ial- 
mindelighed med rette, roses, er fremgaaet med nødven- 
dighed af hensyn til tydelighed. Dette forlanger den enkle 
ligefremme ordstilling og en sterk begrænsning med hen- 
syn til sammensat periodebygning. Man kan længe nok 
dadle tysken for dens tungvinte sammensatte periodebyg- 
ning; denne er dog et middel til at udtrykke tankernes 
indbyrdes sammenhæng paa en sikker og bestemt maade, 
som man ellers ikke kan uden omskrivninger og spild af 
ord, hvorved atter foredraget forlænges. Man kan ikke 
undgaa at gjøre denne bemerkning ved at læse videnska- 
belige arbeider paa fransk ; det har ialfald hændt mig meget 
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ofte, at jeg hos mig selv har maattet udbryde: aa herre 
gud, er det nu nødvendigt at spilde saa mange ord paa 
noget saa selvforstaaeligt ? Vil man oversætte et koncist 
skrevet stykke af et arbeide paa fransk, merker man det 
samme. Man har anvendt flid paa at udtrykke sin tanke 
kort og bestemt og paa at medtage i sætningskomplexen 
dens relationer til forskjellige sider: for at udtrykke det 
samme paa fransk maa man opløse, omskrive og udvide. 
Ellers bliver man uforstaaelig. Det koncise udtryk paa 
fransk bestaar mere i, at tanken pointeres, og at det, som 
igjennem denne pointering kan antydes, underforstaaes, og 
det skulde undre mig, om ikke heri ogsaa ligger forkla- 
ringen over den eiendommelige udvikling, som den franske 
esprit har taget, dens lyst til at pointere, trække paralle- 
lismer og stille antitheser, dens sans for et træfPende 
svar, en pointeret indvending, som saa ofte finder sit ud- 
tryk i et bifaldende c'est bien dit, hvilket mindst ligesaa 
ofte gjælder formen som indholdet; ligeledes den store 
betydning, som i literaturen har været tillagt samlinger af 
strøtanker (pensées, caractéres og maximes) som Pascals, 
Labruiéres, Rochefoucaults, Yauvenargues. Smaa aarsager 
kan have vidtrækkende følger, og skjønt man kunde være 
tilbøielig til at anse det for en spøg, mener jeg for fuldt 
alvor, at den franske maade at tale, og det vil væsentlig 
sige, at akcentuere paa har ialfald en overmaade stor andel 
i denne aandsretning. 

Den franske artikulations og akcentuations eiendom- 
melighed indeholder ogsaa forklaringen over udviklingen 
af det franske ordforraad. Er tendensen at suspendere 
akcentuationen til slutningen, saa medfører dette, at man 
maa artikulere tydelig og bestemt, men dette gjør man 
ikke uden en sterk anstrengelse af taleorganerne. Den 
naturlige trang til hvile medfører, at anstrengelsen aftager, 
naar akcentstavelsen kommer, og der er ikke længere stem- 
me midler til at artikulere de ubetonede endelser, som derfor 
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«aten falder helt bort eller erstattes ved et dunkelt arti- 
kuleret e. Man skulde jo vente, at den tonhøide, som skal 
holde hele sætningen sammen til en enhed, ogsaa maatte 
forbindes med styrke nok til at holde fast paa de konso- 
nanter, som hører stavehen til ; men den synkende kraft, 
hvormed den udtales, den hvile, som stemmen søger, før 
pausen indtræder, bevirker, at selve endekonsonanten svin- 
der af udtalen. Kommer nu dertil sprogets sky for hiater, 
som netop er en hindring for den nødvendige artikulation 
ved de to vokalers tilbøielighed til at falde sammen i en 
stavelse, saa forstaar man let, at ordenes korpus i mange 
tilfælde blev saa ringe, at de ikke længere kunde gjen- 
kjendes, men maatte erstattes med andre mere sonore, 
enten derved, at man udvidede deres korpus med aflednings- 
endelser, forat tungen og øret kunde holde fast paa dem, 
som ætas til ætaticum, éage, aage, åge, costa — cote til 
€0statum c6té, auris til auricula, oreille, dies, di, ji til 
diurnum, jour, diurnata, journée, eller at eiendommelige 
sammensætninger dannedes som af mane (main), de mane, 
demain, en demain, Ten-de-main, ligesaa å-l'entour, en-viron, 
medens andre ord maatte vende tilbage til sin latinske 
form, som atirer til adorer, atter andre faldt rent bort og 
maatte erstattes med nye som cheoir (cadere beholdt i sp. 
og ital.) med tomber, ir (beholdt i sp.) med aller, issir 
(kun beholdt i issue, réussir) med sortir o. s. v. Ogsaa 
nødvendigheden af at undgaa de mange homonymer, som 
opstod ved denne forkortelse, virkede i samme retning, s. 
fif de nævnte æstas og ætas, mane og manus, fremdeles 
host (hostis i betydn. armé) og hospes, h6te, hodie, hui, 
au-jour-d'hui og ostium, huis, som erstattedes med porte. 
Endnu er der altfor mange homonymer tilbage i det franske 
fiprog. Denne forkortelsesproces er kun stanset derved, 
at sproget er blevet et alment dyrket literatursprog, for 
hvilket regler er fastsatte, lærte og overholdte med skru- 
puløs nøiagtighed. 
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De to her omhandlede hovedmomenter i fransk pro- 
nunciation staar ogsaa i nøie forbindelse med kvan titeringen. 
Det forholder sig nemlig langtfra saa, som man ofte har 
hørt sige, at alle franske stavelser er lige lange. Vistnok 
udtales ikke altid de virkelig lange stavelser lige lange; i 
almindelig rask og lidenskabsløs tale hører man ofte lidet 
til dem. Men saa kommer der til afvexling andre forbin- 
delser, hvori de høres sterkt fremtrædende. Dette gj ælder 
blandt andet enkelte endelser, der betragtes som særlig 
sonore, som -eur, -euse, -able, -ible, aire, ére o. a. Men 
det gaar som en rød traad igjennem hele den franske pro- 
nunciation, at mangt og meget i udtalen gjemmes, til det 
er nødvendigt. Fænomener, som forsvinder, saa at man 
ikke ved, at de er tilstede, kommer frem, naar øieblikket 
er der, med bestemt krav paa at være ganske regelmæssige 
og nødvendige. Dertil hører den almindelige sløifning af 
endekonsonanter, som kommer frem ved la liaison; dertil 
de resterende levninger af verbernes endelse i 3 ps. s., t 
foran trait d'union: å quoi sert-il (derimod il ne se-r-å 
rien); dertil konsonantlyden n i de nasale vokaler, der 
først kommer frem i ligation, og naar ordet forlænges med 
en stavelse : bon — bonne. Dertil hører da naturligvis ak- 
centen, der ligesom gjemmes i brystet og maa vente med 
at gjøre sig gjældende, indtil der kommer en pause, foran 
hvilken den kommer frem med en sterk stigning eller et 
sterkt fald. Saaledes gaar det ogsaa tildels med stavelsernes 
længde, skjønt man her med nogen opmerksomhed i de 
fleste tilfælde selv under en rask tale kan gribe den. I 
mange tilfælde, som i de ovenfor nævnte, er den meget 
fremtrædende. Eiendommelig er kvantiteringen af en lang 
stavelse foran tonstavelsen, der, fordi som før nævnt denne 
i mange tilfælde er synkende, da frembringer en betoning, 
som vore norske øren har vanskeligt for at vænne sig til, 
som de opfatter og gjengiver, som om den første stavelse 
var betonet. Denne længde fremkommer ikke blot ved en 
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af naturen lang vokal, som maison, raison, beancoup, men 
ogsaa ved position, ved at være fulgt af 2 forskjellige kon-' 
sonanter« Her maa merkes, at 2 enslydende konsonanter 
i de allerfleste tilfælde (Olsvig p. 5. 30 flgg.) ikke danner 
position, og at en vokal ikke bliver lang, fordi den skrives 
med 2 vokaltegn, ikke engang diftbonger i fr. bet. o*, med 
2 distinkt hørte lyd. Saaledes gagner, marcher, parler, 
dégouter (men ikke dégoutter), condamner; ogsaa i et til- 
fælde, hvor jeg har grund til at tro, at denne udtale er en 
novation, som imidlertid brugtes af alle de professorer, som 
jeg hørte paa én undtagelse nær, af presterne paa prækestolen 
og skuespillerne i theatrene, men ikke altid i konversation, 
nemlig udtalen af endelsen ation, aison, som administration 
terminais on, med et sterkt artikuleret a (tillige aabent), 
ai og akcent paa on. Et tilfælde, hvor denne udtale for- 
undrede mig, var défends præs. af défendre (paa Sorbonnen)f 
og da jeg siden forhørte mig, om dette ansaaes for korrekt, 
blev der svaret ja. En gang hørte jeg tarir udtalt paa 
den maade, men rimeligvis ved en misforstaaelse (la tåre), 
da Sachs angiver baade tårir og tårer som korte og 
Littré uden kvantitetsmerke. 

I mange homonymer er kvantiteten nødvendig for at 
adskille ordene, f. ex. la fin (i), la faim (åi), le pin, le påin, 
måtin og matin, pate og patte, chasse og chasse. Jeg spurgte 
efter, om der i saadanne tilfælde var forskjel paa vokalens 
lyd, men det blev benegtet. Dette tør jeg dog tilskrive 
mangel paa opmerksomhed paa lydens beskaffenhed; thi 
det er sikkert nok, at det lange a oftest er ouvert, medenff 
det korte er ferme; cfr. ogsaa hvad ovfr. er sagt om det 
aabne (korte) og det mere lukkede lange o. Den paa 
samme sted omtalte længere udtale af verbalformer med 
det stumme e gjælder ikke nominalformer. La rive droite^ 
gauche hørte jeg hver dag med en meget kort vokal, rue 
des écoles ligeledes, BatignoUes (aaben og kort). 

En korrekt udtale i denne henseende maa læres ved 
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øvelse; der lægges ligesaamegen vegt paa kvantiteriugen 
som paa ethvert andet punkt i udtalen, og den staar i nøie 
forbindelse med akcentuationen. De almindelige regler, 
;8om kan opstilles, maa efter sagens natur kun gjælde den 
rolige, stemniugsløse udtale. Hvert øieblik gjøres der brud 
paa dem, naar talen bliver noget bevæget. Det samme er 
jo tilfælde ogsaa i andre sprog, men afvigelserne er der 
jkke saa paafaldende, maaske kun fordi vi er vante til 
^en maade, hvorpaa de fremtræder. Naar vi f. ex. i en 
bebreidende tone udtaler et navn, lad det være Peter, faar 
-vi en meget høi tone paa sidste stavelse og tillige et tryk, 
Åer næsten klinger, som hvad vi ellers kalder akcent. 
Ligeledes kan vi, naar vi beklagende udraaber: o du ulyk- 
J^elige menneske, lægge en meget høi tone paa forstavelsen 
u- og en meget lavere paa -lyk-; her faar vi en tonisk 
ikkcent og en trykakcent ligesaa bestemt adskilte, som i 
fransk. Men medens vi betragter trykakcenten som den 
jegentlige (logiske) akcent, er det der omvendt. Den akcent, 
«om falder sammen med ordakcenten, er for os altid den 
logiske, og paa samme maade er det for en franskmand 
ikke et nødvendigt merke paa akcent, at tonen stiger. 

(Forts.) 
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Jeg har ovenfor anført de almindelige omstændigheder 
ved en sætnings karakter, som betinger forskjellen mellem at 
akcenten er stigende eller faldende. Men undtagelsesvis kan 
ogsaa stemningens bevægelse bringe den til at synke, hvor 
den ellers ikke skulde gjøre det. Naar man f. ex. læser 
følgende sætninger (af Musset): En parlant ainsi, elle 
effeuillait les branches, puis les laissait tomber å terre, et 
les repoussait du pied, en marchant, ^avec ce dédain sans 
souci qui fait quelquefois tant de mal le plus innocemment 
du mon de, saa vil stemmen uvilkaarligen følge bevægelsen 
i billedet ved tomber å terre og synke lavest paa terre, 
ekjønt den ellers skulde holdes oppe, fordi tanken ikke 
er færdig, men venter paa sin fortsættelse, og dette er vel 
ogsaa grunden til kommaet, som ellers efter fransk ortho- 
grafi ikke skulde være der, M. a. o., forf. har ikke sat 
skilletegn for at frembringe pause og derved synkende ak- 
cent, men den sidste har nødt ham til at sætte komma og 
markere pause for at lade orthografien følge stemmens be- 
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vægelse ved udtalen. Men alligevel føler dog vistnok fransk- 
manden, ligesaa vist som vi i de ovenanførte exempler ikke 
tage feil af, hvor akcentstavelsen er, at ogsaa den sænkede 
tone er udtryk for akcenten, hvor den korrekte udtale 
kræver, at den skal synke. Naar altsaa Pierson i sit kapitel 
om Tintensité kommer ttl at tale om akcentflytningen (ligesaa 
Storm i det 'ofr. anførte exempel: pas le moins du monde 
og nogle andre), saa er det vist ikke rigtigt at betegne 
disse tonforhøielser som flytning af akcent. Enten man 



udtaler certainement i forsikrende svar 




|gi 



eller 



eller ^ | [^ 1^ — (Pierson p. 166), ligesaa, 



som man daglig kan høre i butikkerne, parfaitement eller 
parfaitement, monsieur, med de samme variationer, men 
ogsaa stigende, saa føler vistnok franskmanden altid -ment 
som tonstavelsen. Det er den musikalske opfatning, som 
leder P.; men den musikalske nodeskrift giver kun en 
analogisk veiledende, ikke adækvat betegnende fremstilling 
af talesproget. For at udtale en sætning efter noder, maa 
man messe eller synge. Talen medfører en tørhed (i mu- 
siksdsk forstand), tryk, forkortninger og forlængelser, stem- 
meovergange paa samme vokal, som er musikken fremmede* 
Talens maal er tankens nøiagtige forstaaelse (stemningen 
underforstaaet), musikkens er stemning (tanken underfor- 
stadet). Derfor maa de altid blive absolut forskjellige. 

Overalt er det en af de væsentligste ydre betingelser 
for veltalenhed at artikulere godt; mange af vore prester 
vilde maaske sparet sig selv for den bekjendte prestesyge, 
hvis de havde lært den kunst fra begyndeUen af, og i denne 
henseende vilde de have kaanet lære meget, hvis de havde 
faavt anledning til at studere fransk veltalenhed. 5 prester^ 
som jeg hørte tale fra prækestolen, og alle de professorer^ 
s&m jeg hørte foredrag af, talte alle merkelig distinkt og 
derfor ogsaa med en ualmindelig liden anstrengelse af 
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Btemmen, skjønt auditorierne ofte var fuldpakkede. Dertil 
opdrages de af sproget selv, og det indskjærpes af under- 
visningen. Der er for fransk opfatning ingen overdrivelse 
i Legouvés bemerkning i hans Petit traite de lecture : Le 
r61e de Tarticulation est immense. Han advarer ogsaa mod 
den misforstaaelse, at man taler tydeligt ved at tale høit: 
La voix seule est si insuffisante, qu'il y a des lecteurs, 
des orateurs, des acteurs, pour qui la richesse méme de leur 
organe vocal est un inconvénient. S'ils ne savent pas ar- 
ticuler, le son mange le mot, les voyelles mangent les con- 
sonnes, ils parlent si haut qu'on ne les entend pas. Denne 
bemerkning havde jeg anledning til at bekræfte sandheden 
af flere gange om dagen, og samtidig vaagnede hos mig 
en chikanøs erindring fra min ungdoms skolem åndsliv om, 
at jeg selv i høi grad havde gjort mig skyldig netop i 
denne forvexling. 

I poesien skulde et sprogs rythmik først og fremst 
prøves og vurderes. Men det havde altid været mig en 
gaade, hvori den franske poesis rythmik egentlig bestod. 
£t sprog, som paa grund af sine akcentuationslove mangler 
evne til at frembringe metrets stigende og synkende beto- 
ning, som i verset maa spare de enkelte ords betoning 
til enden, d. v. s. til rimet, og hvor ovenikjøbet dette synes 
at stride mod den lov at gjemme akcenten til sætningens 
slutning, syntes mig kun at have liden plads for den ryth- 
mus, som poesien kræver. Naar nu ovenikjøbet, som jeg 
ved forskjellige leiligheder havde seet bemerket, en misfor- 
staaet deklamation havde indført at udtale rimet med den 
mindst mulige ton vegt, hvad blev der saa igjen af den 
poetiske form? Imod denne misforstaaelse protesteres der 
af de lærere i sproget, som har mest sans for dets eien- 
dommeligheder (Paris, Legouvé, Ban ville bl. a.)) men alli- 
gevel bliver der ikke stort tilbage.^ Derfor var det ved 
en fuldstændig miskj endelse af, at vore nordiske sprog 
besidder langt rigere poetiske midler, at man i den franske 
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indflydelses tid paa vor literaturs tidligere stadier kunde 
efterligne det franske mønster, blandt andet de kjedsom- 
melige alexandriner, som Wessel gjorde det saa grundigt 
af med. 

Ligesaameget som den markerede distinktion af tryk 
Og tonforandring giver den franske prosa en ualmindelig 
musikalsk karakter, ligesaameget virker umuligheden af at 
kombinere disse to principer til frembringelsen af takter, hvor- 
ved talesproget assimilerer musikken, til at gjøre sproget til et 
ubekvemt middel for poesi. Dr. Rosenberg paaviste for nogen 
tid siden i det Letterstedtske tidsskrift, at ogsaa deklamatio- 
nen af vore vers ikke reproducerer alle takter, at det f. ex. 
giver en falsk deklamation, naar man læser (Oehl. O. d. H.): 
Og dét fortæller du mig nii saa rolig 
og méd saamégen fatning, kolde søster, 
med 5 takter efter versebygningen istedetfor med 4 (eller end- 
og 3). Men vi beholder dog den eller de suspenderede takter 
in mente. I de franske vers er derimod takten aldeles svæ- 
vende; man ved kun, at den skal være etsteds indenfor 
rimets (og cæsurens) ramme, men hvor, er ligesaa ubestemt 
som i prosaens frie rythmik. 

Th. de Banville, som har leveret den nyeste behand- 
ling af den franske poetik, indrømmer, at det har været 
blot og bar illusion, naar tidligere metrikere har villet 
Bøge noget, som ligner metriske fødder, i fransk poesi. 
La rime est Tunique harmonie du vers et elle est tout le 
vers, siger han efter at have anført en ode af Ste. Beuve 
til rimet. Fornemmelig, . maa man vel sige, gj.ælder dette 
den lyriske poesi med de kortere verslinier. Derfor kan 
man ikke i deklamation lade rimet falde. Vort sprog, som 
tillader de enkelte ords tonvegt efter tankens indhold at 
bære en væsentlig del af versets rythmus, kan gjøre det 
og igjennem den svagere fremtræden af rimet frembringe 
en understrøm af rythmisk bevægelse, over hvilken der gaar 
en anden mere detaljeret bestemt ved sætningens enkelt- 
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heder; paa fransk har man ikke denne sidste ogvedogsaa 
at skjule rimet vilde man knn forandre poesi til prosa 
og ofte gpd poesi til slet prosa. Rimfrie vers er der en 
umulighed. 

Derfor faar rimet en langt større betydning, eud det- 
har i vor poesi. I det skal følelsen, stemningen, lidenskaben 
koncentreres, i det sjælen vugges og løftes ind i forstaaelse, 
medens naturligvis akce;atuationens almindelige love ved 
siden deraf maa overholdes. For den virkelige digter, siger 
BanviUe, former tanken sig i rim og om rimene; de er det 
poetiske billedes springende punkter, hvis mellemrum fyldes 
af tankens senere arbeide. Han er selv digter og maa 
saaledes have forstaaelsen af den maade, hvorpaa digtningen 
skaber; men han beraaber sig specielt paa Victor Hugo, 
som i digtet Insomnies i Les contemplations beskriver, hvor- 
ledes |han forfølges af rimene, der hverken giver ham rast 
eller ro. Jeg gad vide, om nogen af vore digtere vil ind- 
rømme, at de digter paa den maade, om de ikke allesammen 
først former sit billede og sine tanker, og derpaa søger 
rimene. I alle fald bærer vor poesi ikke præget af, at 
disse er saa absolut nødvendige for tankens udtryk, ja selv 
hos vore gode digtere bære de undertiden tydeligt præg af 
at være søgte. Den ode til rimet af Sainte Beuve, som 
jeg nævnte ofr., vidner paa samme maade om forskj ellen. 



Kime, qui donnes leurs sods 

aux chansons, 
Bime, Tanique harmonie 
du yerSi qui sans tes accents 

frémissants 
serais muet au génie; 



Bim, som giver sangen dens klang, 
du, som alene bærer harmonien i 

verset, 
der uden dine bævende rythmer 
vilde være digteren en ukjendt hem- 
melighed. 



Bime, écho, qui prends la voix 

du hautbois 
OU Féclat de la trompettej 
dernier adieu d'un ami 

qu'å demi 
Tautre ami de loin repéte; 



Bim, hvis eko antager hoboens røst 
eller trompetens skrald, 
sidste afsked af en ven, 
som en anden ven gjentager halvt 
i det fjerne. 
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Gol étroit, par oti saiUit 

et jaillit 
la souTce au ciel élancée, 
qoi brisant Téclat vermeil 

du soleil, 
tombe en gerbe nuancée; 



Oa plutdt fée au leger 

Toltiger, 
habile, agile oourriére 
qui menes le char des Ters 

danfl les airs 
par deux sillons de lumiére! 



Svanehalsj igjennem hyilken sprin- 
ger og spruder 
kildens straale mod himmelens 

hvæly, 
for, brydende solens hændende 
glans, 
at falde ned i farverige neg. 

Eller rettere (fy!), alf med den 
lette flugt, 
med den smidige, spænstige ledende 

haand, 
som styrer versenes rogn i den 
lette luft 
henad to furer af lys. 



En saadan ode til rimet vilde neppe uogen af vore 
digtere falde paa at skrive, fordi det ikke har en saa over- 
veiende betydning i vore vers. Imidlertid tør det være 
tvil underkastet, om Ste. Beuve og Banville har ret i saa- 
ledes udelukkende at lægge versenes rythmus i rimet. Pi- 
erson har kunnet finde og fremstille rythmer og takter, 
analoge med de musikalske, i prosaen, og de samme maa 
da ogsaa, skjønt mindre fremtrædende end hos os og vex- 
lende efter tankens bevægelse, kunne gjenfindes i verset, 
og det er det, som man i virkeligheden ogsaa gjør i de i 
metrikken saakaldte accents mobiles. Men de er mobile 
og derfor vanskelige at fæste i regler, ogsaa lidet iørefal- 
dende. Den, som har, hvad jeg ikke har, musikalsk ind- 
sigt til at følge Piersons udvikling, vil vel ogsaa kunne 
finde regelen, om denne end maa blive for kompliceret til 
at blive praktisk. 

De akcentuationsmidler, som sproget foruden den al- 
mindelige tonstigning eller -sænkning kan benytte, er 
cæsur og takttryk. Den første bruges i Ostavelses vers 
efter 3die, i lOstavelses efter 4de, sjeldnere efter 5te, i 12sta- 
velses (hexametret eller alexandrinen) efter 6te fod, i alle med 
mandlig udgang; kvindelig udgang tilstedes, hvor det føl- 
gende ord begynder med en vokal. Takttrykket falder paa 
stavelsen foran cæsuren og paa rimet som fast versakcent, 
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af mobile akcenter har hezametret 1 i hvert hemistik, 10- og 
9stavelses vers 1 efter cæsuren ; af de øvrige vers, som ikke 
har cæsur, har Sstavingen 1 eller 2, 6- og 5stavingen 1, 
4- og dstavingen kan ogsaa undvære den. Man skanderer 
altsaa: Mourir pour le pays est un si digne sOrt 

qu'on briguerait en fOUle une si b6lle mOrt. 
ligeledes ImaginatiOns ! celestes vérités ! *) 
I en Sstaving: Oh qu'une sagOsse profOnde 
aux aventUres de ce mOnde 
préside 80uverainem6nt! 
Et que l'audace est mal apprise 
de ceuz qui font une entreprise 
sans douter de l'événem6nt! (Malherbe). 
Disse midler er imidlertid ikke tilstrækkelige til at 
overvinde monotonien, som franskmændene selv føler. G. Pa- 
ris taler p. 125 d'introduire quelque varieté dans lamono- 
tonité de nos vers, og indrømmer: Les vers fran^ais res- 
sembleut trop å la prose. Man ser paa alt, at baade 
digtere og videnskabsmænd spekulerer paa alle slags midler 
for at bryde denne ensformighed. Forskj ellen paa mand- 
lige og kvindelige rim fastholdes som en nødvendighed, 
uagtet det stumme e i det sidste slet ikke høres efter en 
kort stavelse og kun meget svagt efter en lang; Paris 
mener, at det vilde bidrage til en større afvexling, om f. ex. 
den middelalderlige brug at tilstede et stumt e efter cæsuren, 
som ikke tællede med, igjen optoges ; det turde være mere 
end tvilsomt, om denne variation vilde være nogen fordel. 
Denne ensformighed er det vistnok ogsaa, som har drevet 
digterne til at udspekulere den store mangfoldighed af 
lyriske versformer med de kunstige rimslyngninger, rondeau, 
rondelet, ballade, dixain, octave, chant xoyal (det franske 
drottkvæde) o. s. v., tildels saa kunstige, at nødvendigvis 

*) Saaledes I. Maigne. I Overensstemmelse med den ovenfor anførte 
udtale skulde man hellere tro, at man vilde skandere imaginatiOns 
(ion er 2 stavelser). 
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den digteriske verve maatte tabe sig under den poetiske 
tekniks vanskelighed. En virkning har dog det overor* 
dentlige arbeide, som er nedlagt paa denne rythmens teknik, 
havt, nemlig at berige det enkle poetiske middel i høi grad, 
især siden Y. Hugo brød med den gamle tradition om det 
poetiske sprogs majestæt, der indsnevrede digterens frihed 
iuden urimelige grænser. Ved denne frihed er endog 
alexandrinen bleven en noksaa bøielig form for det ver- 
sificerede drama. Der er et ganske overordentligt fremskridt 
fra Racine og Gorneille til Hugo. De to klassikere med 
sine sententiøse vers, hvoraf 4 blandt 5 slutter med et 
interpunktionstegn og en sterkt markeret tonstavelse, giver 
rimene en dræbende vegt, som skuespillerne har en uen* 
delig møie med at formilde. Men saa er der de sonore ende- 
stavelser, som ikke kan og efter fransk smag ikke skal 
formildes. Jeg laa efter theateraftnerne, da jeg blandt 
andet havde seet Andromache, til langt paa nat og hørte 
klinge de skrækkelige rim horrOUr og fureur, råge og 
outråge, injUre og parjUre, colére og derniére og lignende 
og kunde ikke blive dem kvit. Eh bien, filles d'enfer^ vos 
mains sont elles prétes? Pour qui ces serpeuts qui siffient 
sur vos tetes? Det er „sonore rim" for franske øren. Det 
ligger til alexandrinen, at den let kommer til at slutte med 
en tonstavelse; selv hos Hugo er det hyppigt. Men tanken 
bevæger sig hos ham smidigere og rimene er rigere ligesom 
versene bøieligere. 

Paa grund af mangelen |paa versfødder karakteriseres 
franske vers efter stavelsernes antal; alle stavelser tæller 
undtagen det stumme e foran vokal og det e, som danner 
kvindelige rims udgang. Cæsur misforstaaes ofte, som om 
den skulde høres med en pause, men det kan ofte være 
meget feilagtigt, ligesom der ofte forekommer pauser, som 
intet har med cæsur at gjøre. Legouvé ridikulerer en 
feilagtig læsning af cæsuren ved at anføre : 

Mon esprit est malpropre (céaure, virgule) aux spécu- 
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latioDS. Hiatus var almindelig før Ronsard, men er aldeles 
afskaffet efter Malherbe. Naar Banville i sin oftere nævnte 
poetik beklager, at den Boileau'ske stive regel om utillader 
ligheden af hiatus har lagt et baand paa versifikationen 
og unødig forøget dens vanskeligheder, saa har han vistnok 
uret. Det er ingen vilkaarlighed, men vel begrundet i 
sprogets eiendommelighed. Vore germaniske sprog kan 
meget lettere taale hiater end fransk. Hans bemerkninger 
om, at frihed i denne henseende vilde tjene til at frem- 
bringe behagelig afvexling, er kun et bevis paa, hvorledes 
man studerer paa midler til at blive stivheden kvit. Sproget 
har i og for sig sky for hiaternes kakofoni ; ordene trænger 
til at artikuleres konsonantisk, derpaa er ligationen det 
bedste bevis. Sml. ogsaa dermed den sugende aandelyd, 
som har været nødvendig for at give begyndelsesbogsta- 
verne sp en tilstrækkelig sterk udtale, hvoraf har artikuleret 
sig et e, ligesom paa spansk, og i paa italiensk. Man kan 
trygt sige, at intet vilde være vundet for det poetiske 
udtryks velklang, om man satte sig ud over regelen om 
hiater; en anden ting er, at det overalt er mod poesiens 
natur at være altfor pedantisk. Men alt dette beviser dog 
kun, at man ikke maa bedømme fransk poesi efter vor 
egen maalestok. Saaledes som den er, uddannet af mestre 
igjennem aarhundreder, med en beundringsværdig teknik, 
som har tvunget versene til at rette sig efter den eien- 
dommelige akcentuation, udstyret med den franske esprit, 
som former alle dens billeder paa en særegen pointeret 
maade, gjør den et særdeles behageligt indtryk. Men den 
er ikke letlæst; for at gribe hele dens skjønhed og gribes 
af den maa man studere baade dens form og indhold og 
overensstemmelsen mellem begge. Mindst tilfredsstillende 
er den maaske dog i den pathetiske stil. Som den franske 
prosa har vundet ord for at være verdens smukkeste kon- 
versationssprog og i det hele i det rolige foredrag har 
ualmindelig rige midler til at gjøre dette tiltalende og 
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«temningsrigt, men allerede her synes at opbruge sine mid- 
ler, saa afc der lidefc bliver tilovers for det lidenskabelige, 
naar dette ikke skal blive uskjønt, saaledes forekom mig 
ofte paa theatreno lidenskabens fremstilling at overskride 
det skjønnes grænser, selv hvor det af publikum blev 
modtaget «med sterke bifaldsytringer. Ligesaa forholder det 
sig med gestikulationen, som man i almindelighed anser 
for tegn paa sydlandsk livlighed. Det franske foredrag 
var næsten altid ledsaget af gestikulation, selv prdfessoremes 
paa kathedret, og aabenbarlig ikke studeret. Der forekom 
den mig behersket og smuk, men i de lidenskabelige scener 
paa theatrot kunde den blive uskjøn. Der synes at være 
«t vist mystisk baand imellem fransk tale og gestus; saa- 
ledes overraskede jeg mig selv, som har holdt mange slags 
foredrag uden at behøve arme og hænder til at tale med, 
iil min store forundring i, naar jeg forsøgte at reproducere 
fransk udtale, at hjælpe paa akcentuationen ved at efter- 
ligne gestikulationen. En gaade, som jeg maa overlade til 
psyko-fysiologer at løse. 



Om syenske og danske seminarler. 

Indberetning fra andenlærer P, F. B. DeinboU. 

De svenske seminarier. 

Til uddannelse af lærere og lærerinder i folkeskolen 
underholder den svenske stat 12 seminarier, 7 mandlige 
og 4 kvindelige, samtlige henlagte til byer. Kurset er 
siden 1878 4-aarigt, fag og fordringer de samme for mand 
og kvinde. 

Dog er elever ved de kvindelige seminarier berettigede 
til efter 1 aars ophold ved anstalten at underkaste sig en 
afgangs ezam en, der giver dem adgang til ansættelse som 



219 

lærerinder i smaaskolen. Ved Stockholms lærerindesemi- 
nar nytter imidlertid kun yderst faa denne ret, da flere 
lån underholder saakaldte smaaskolelærerindeseminarier, der 
i ot-aarige kurser uddanner lærerinder for smaaskolen. 
Undervisningen er fri, og dette lange kursus lettes yder* 
ligere eleverne ved rigelige stipendier. Ved de større 
seminarier (med 130 — 140 elever) uddeles aarlig 7 — 8000 
kroner i stipendier paa 50 — 100 kr., saa de fleste elever, 
kun de bemidlede og gjensidderne undtagne, nyder under- 
støttelse sin hele seminartid. Ved fastsættelsen af stipen- 
diernes størrelse tages hensyn til den længere eller kortere 
▼ei, eleverne har til sine hjem. 

Den aarlige læsetid er kun 36 uger, fordelte i en 
vaartermin paa c. 20 og en høsttermin paa 16 uger. Yaarter- 
minen begynder 19de januar, høstterminen 28de august. Der 
gives altsaa 3 maaneders sommer- og 1 maaneds juleferie. 

Den daglige undervisningstid, der for hver 
elev gjennemsnitlig er c. 6 timer, ei^ikke samlet, men for- 
lagt mellem 7 morgen og 7 aften med 10 minutters ophold 
mellem umiddelbart paa hinanden følgende læsetimer. I 
regelen læses fra 7 — 10 og 12 — 3. Hver dag begyndes 
med andagt og V^ times bibellæsning for samtlige klas- 
eer og endes med bøn og salmesang. 

Seminariernes nærmeste overordnede er konsistorium, 
(bestaaende af biskop, provst og lektorer ved stedets høiere 
læreværk), der ved en af sin midte valgt inspektør fører 
opsyn med seminariets ordning og undervisningens gang. 

Lærerkræfterne bestaar af rektor og mindst 3 
adjunkter, af hvilke ved lærerindeseminarierne mindst én 
skal være kvindelig, samt „ofningsl&rare^ i musik og sang, 
tegning, gymnastik og havedyrkning. Desuden 2 lærere 
eller lærerinder ved øvelsesskolen. Ved de større anstalter 
gaar tallet paa lærere op til 12, hvoraf 5 adjunkter. 

Rektor, der udnævnes af kongen efter konsistoriums 
indstilling uden ansøgning, er forpligtet at læse 12 — 18 
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timer ugentlig og føre seminariets regnskaber. Han har 
foruden fri bolig en gage af kr. 3500, der stiger til 4500* 

Adjunkterne, der ansættes af konsistorium efter forud 
aflagte undervisningsprøver i saavel seminariets som øvel- 
sesskolens emner, er forpligtet at læse 24 — 30 timer ugentlig, 
og deres gage, 2000 kr., stiger ved 5-aarlige tillæg til 
3750 kr. 

„Ofningslårare", der bar fra 8 — 16 timer ugen, lønnes 
med 700—1300 kr. 

Øvelsesskolelærerne læser 27—30 timer mod løn 1200 kr. 

Nye elever op'tages ved høstterminens begyndelse. 
For at optages i 1ste klasse kræves, at aspiranten har fyldt 
16 aar (derimod ingen aldersgrænse opad) og fyldestgjør 
følgende fordringer: 

a) Sikker kundskab i bibelhistorie efter en kortere lære- 
bog, samt Luthers lille kathekisme og den autoriserede 
forklaring med bibelsprog. 

b) Færdighed i læsiAng, evne til nøiagtig redegjørelse for 
indholdet af det læste samt kunne skrive nogenlunde 
feilfrit efter diktat. 

c) Færdighed i de 4 regningsarter i hele tal og noget 
kjendskab til decimalbrøk samt øvelse i lettere hoved- 
regning. 

d) Kjendskab til det almindeligste af fædrelandets geo- 
grafi. 

e) £n jævn og tydelig haandskrift. 

Til optagelse i høiere klasser fordres sikkerhed i 
foregaaeude klassers lærekursér samt for 4de klasses ved- 
kommende at have tilfredsstillende ijenstgjort i folkeskole 
mindst Y^ ^ar. Den, der har bestaaet afgangsexamen ved 
høiere elementærskole, har ret til uden prøve at optages 
som elev af 4de klasse, selv efterat terminen er begyndt. 
Har man taget universitetsexamen, har man ret til at del-* 
tage i 4de klasses praktiske øvelser. 

Det hænder ei sjelden i Sverige, at studenter tager 
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^eminarexamen. Ved høstterminens begyndelse 1885 blev 
ikke mindre end 7 studenter indskrevne ved Linkopings 
seminar i 4de klasse. 

Længere end 2 aar i en klasse faar ingen elev sidde. 
Viser han sig da ved examen umoden til opflytning, maa 
han forlade seminariet, forsaavidt ikke extraordinære om- 
stændigheder, som sygdom, er tilstede. 

Undervisningen er dels theoretisk, dels praktisk. 
De 3 første aar ofres væsentlig den theoretiske under- 
visning, der med det 3 die aar afsluttes i bibelhistorie, 
praktisk regning, geografi og naturhistorie. 

Den praktiske uddannelse forberedes i det 3die aar, 
men er særlig henlagt til 4de aar, da ikke mindre end 16 
ugentlige timer anvendes til praktiske øvelser i skolen. 

Fagene ved de svenske seminarier er de samme som 
hos os. Samtlige er tvungne, saaledes ogsaa orgelspil. 
Ved et mandligt. Karlstads, undervises i slojd, ved samt- 
lige lærerindeseminarier i kvindeligt haandarbeide. Fordrin- 
gerne i de forskjellige fag er, hvad stoffets omfang angaar, 
ikke synderlig større end hos os. Det er derfor en selv- 
følge, at man med de lange kurser vinder tid til en fyl- 
•digere gjennemarbeiden af stoffet, baade ved den forbere- 
dende gjennemgaaelse og under examinationen, ligesom i 
hver klasse aarets pensum kan repeteres. Der hviler i det 
hele et velgj ørende præg af ro over undervisningen, og 
man merker slet intet til det jag efter at vinde ud, som 
isaa ofte karakteriserer de korte uddannelseskurser. 

Hvad læreformen angaar, da træder i Sverige den 
foredragende methode sterkt i baggrunden for den heu- 
ristiske. 

Fagkreds og de hvert fag tillagte ugentlige timer 
vil sees af omstaaende undervisningsplan for de svenske 
seminarier. 
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Undervisningsplan for de svenske seminarier. 



Fag. 



Ugentlige underyisniogstimer. 



Iste 
klasse. 



2den 
klasse. 



ddie 
klasse. 



4de 
klasse. 



Kristendomskundskab 

Svensk 

Regning og geometri 

Historie og geografi 

Naturkundskab 

Pædagogik og methodik*). . . 

Skrivning 

Tegning 

Musik og sang 

Gymnastik 

Havedyrkning og træplantning 
Praktiske øvelser i skolen . • 



6 
6 
4 
4 
3 

3 
2 
3 
3 



6 
6 
4 
4 
3 

2 
2 
3 
3 

1 



5 
5 
4 
4 
3 
3 
1 

2(3) 
3 
2 
1 
6 



3 
4 
2 
2 
2 
5 

2(3) 
3 
2 

1 
16 



Hertil kommer musikøvelser og for de kvindelige semi- 
narier og lærerseminariet i Earlstad timer i slojd, ved det 
sidste 4 timer ugentlig for hver elev. Med hensyn til un- 
dervisningen i de fag, jeg særlig paahørte, skal jeg be- 
merke, at i 

regning 
begynder undervisningen i 1ste klasse med opbygning af 
talsystemet (ved hjælp af regnskaber), tallæsning og tal- 
skrivning, vexlende med lettere hovedregning. Derefter 
gjennemgaaes de fire regningsarter i hele tal og brøk. I 
2den klasse fortsættes med reguladetri og anvendte reg- 



*) Ved lærerindeseminarieme læses allerede i 1ste klasse pædagogik 
af hensyn til elevernes adgang til efter 1 aars uddannelse at tage 
smaaskolelærerindeexamen. 
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niogsarter, hvorefter den praktiske regning afsluttes i 3die 
klasse med løsning af allehaande anvendte opgaver til 
befæstelse af den paa de lavere trin vundne indsigt, I 
2den klasse uddrages kvadratrødder, i Sdie kubikrødder. 
Undervisningen i geometri forberedes i 1ste klasse ved 
anskuelseslære. I 2den klasse behandles udførligere læren 
om planers almindelige egenskaber, deres udmaaling og 
beregning. I Sdie klasse behandles paa samme maade 
legemer, hvorefter i 4de klasse hele geometrien repeteres 
og dens satser yderligere befæstes ved løsning af flest 
mulige praktiske opgaver. 

For øvrigt gaar man ikke lige langt ved alle seminarier. 
Ved et enkelt saa jeg saaledes i 4de klasse løst 2den 
grads ligninger og lettere trigonometriske opgaver. 

I al regning søger man ad anskuelsens vei at lede 
eleverne til en grundig opfattelse af de forskjellige satser, der 
saa indøves ved vezlende mundtlige og skriftlige opgaver, 
hvilke sidste for det meste løses paa vægtavlen. Opgaverne 
analyseres grundig, før udregningen begynder, og eleverne 
slipper ikke forbi spørgsmaalet „hvorfor^ uden at give et 
tilfredsstillende svar „fordi** . . . Der lægges herunder 
— som ellers i alle fag — stor vegt paa ordnet, sammen- 
hængende og sprogrigtig fremstilling, og man giver sig ikke, 
før man er tilfredsstillet. 

I geografi gjennemgaaes i 1ste klasse fædrelandets 
geografi meget udførligere, idet man gjerne gaar ud fra 
et landskab, enten det, hvori seminariet ligger, eller et i 
naturlig henseende udpræget, som f. ex. Skaane. Herunder 
skildres indgaaende den naturlige beskaffenhed, folk og 
seder, næringsveie, historie, mindesmerker fra fortiden o. s. v. 
Efter de enkelte landsdeles behandling gives et samlende 
oversyn over det hele land, hvorefter nabostaternes geografi 
gjennemgaaes. Dette søger man vinde i 1ste klasse, for 
i 2den klasse at behandle det øvrige Europa og i 3die klasse, 
hvor undervisningen i geografi afsluttes, at behandle de 
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fremmede verdensdele og repetere. I geografi søger man 
at gjennemføre den gyldne regel : „ikke mangt, men meget^, 
idet man udførligen skildrer typiske landskaber og egne 
og de folk og stater, som har størst betydning for civili- 
sationen, medens mindre fremtrsédende egne kun behandles 
oversigtsvis. Karter og tegninger bruges flittig under gjen- 
nemgaaelsen, men under den i dette som alle fag omhyg- 
gelige og indtrængende examination nyttes ikke kart. Kart- 
tegning saa jeg anvendt til ansku eliggj øren af vigtige 
bjergkjæder og vasdrag. 

(Forts.) 



Den ved kgl. resol. af 1ste marts 1885 approberede 

undervisningsplan for middeislcolerne og gymnasierne 

faaes tilkjøbs hos bogtrykker Chn Schibsted. 

Reglement for examen artium af 4de marts 1886 og 
do. for middelskolens afgangsexamen af Ude mai 1886 

faaes tilkjøbs i P. T. Malli'ngs boghandel. 

Universitets- og skole-annaler, 

ny række, 

der udgives efter offentlig foranstaltning, vil udkomme med 
ca. 20 sextensidige nummere aarlig til en pris af kr. 4.00, 
heii iberegnet porto og ombringelse, og kan bestilles ved 
alle postexpeditioner i Norge, Sverige og Danmark, samt 
i expeditionen i A. W. Brøggers bogtrykkeri, Karl 
Johans gade 12, Kristiania. 



A. W. Brøggers bogtrykkeri. 



Universitets- og sicole-annaler. 

Ny række. 
Udgivet efter foranstaltning af 

kirke- og nnderyisiiings-departementet. 




Om svenske og danske seminarier. 

Indberetning fra andenlærer P. V. B. DeinbolL 
(Forts.) 

I naturfag begyndes i 1ste klasse med beskrivelse 
af det menneskelige legemes bygning og liv, hvortil paa 
passende steder knyttes det vigtigste af sundhedslæren, i 
omfang omtrent som hos os. Derefter gives en oversigt 
over dyrerigets naturhistorie, idet først enkelte arter som 
typer for større grupper gjøres til gjenstand for en ind- 
gaaende beskrivelse, hvorpaa beslægtede former grupperes 
i familier, ordener o. s. v. Fædrelandets dyreformer tages 
der særligt hensyn til. Plantelæren gjennemgaaes derpaa. 
Man begynder med beskrivelse af typiske indenlandske 
væxtformer, under forevisning af levende væxter, der 
fiamles af eleverne. I 2den klasse fortsættes plantebeskri- 
velserne, og de beskrevne væxter bestemmes efter en lokal 
flora, hvorefter gives en afsluttende oversigt over plante- 
rigets former — kun efter Linnés system — , idet foruden 
de hjemlige ogsaa vigtigere udenlandske kultur- og ka- 
raktervæxter medtages. Af naturlæren gjennemgaaes i 2den 
klasse læren om varmen og lovene for ligevegt og bevægelse. 

I 3die klasse læses mineralogi med særligt hensyn 
paa de rige mineralske skatte inden landet, deres udvinding 
og anvendelse, samt elementerne af kemien. Her behandles 
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ogsaa læren om verdensbygningen. I 4de klasse læses kun 
fysik. Læren om lyden, lyset, elektriciteten og magnetismen 
gjennemgaaes, og varmelæren og bevægelseslæren repeteres* 

Undervisningen i naturfag, der helt igjennem er praktisk, 
klar og anskuelig, støttes i fortrinlig grad ved udmerkede 
læremidler, som nyeste plancheverker, fuldstændige fysiske 
samlinger, skeletter og tildels dyremodeller. Vor landsmand 
Dybdahls plancheverk over dyreriget var overalt kjendt og 
skattet. Ved lærerindeseminariet i Stockholm saa jeg for- 
trinlige skoleherbarier paa 100 udvalgte arter hvert, ind- 
bundne i solide bind, der havdes i saa stort antal, at hver 
2-sædet pult kunde forsynes med et exemplar. Under den 
afsluttende undervisning i botanik viste disse herbarier sig 
meget hensigtsmæssige, idet eleverne — 2 og 2 om hvert 
exemplar — ved hjælp af dem med lethed fulgte lærerens 
fremstilling. 

Tegning. I frihaandstegning bruges den Stuhlmannske 
methode, til hvis gjennemførelse staten har besørget udgivet 
de fornødne apparater, fortegninger og tegnebøger. Paa i 
førstningen smaarudet, senere storrudet, derpaa punkteret 
og sluttelig vanligt papir tegnes efterhaanden retliniede og 
krumliniede figurer efter lærerens eller en elevs fortegning 
paa en med punkter forsynet vægtavle. Liniernes længde 
øges og figurernes omrids gjøres vanskeligere, eftersom man 
skrider frem. Senere tegnes efter vægplancher, der nøi- 
agtig analyseres og delvis af lærer eller elever tegnes for 
paa vægtavlen, før tegningen i bog begynder. I de 2 
øverste klasser tegnes efter gibsornamenter og klodser, 
enklere plansidede og cylindriske, stillede i front og for 
hjørne, samt efter smaa modeller af simple redskaber, møbler 
og kunstindustrielle gjenstande. Eleverne tillades delvis 
at bruge papirmaal til kontrol af de forskjellige udstræknin- 
ger. Til frihaandstegning anvendes 2 timer ugentlig gjennem 
alle klasser. Det 3 die og 4de aar kommer hertil 1 ugentlig 
time lineartegning, hvorunder først læres almindelige plan- 
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geometriske konstruktioner og fiademønstre, senere projek- 
tioner af plansidede legemer samt elementerne af perspek- 
tivlæren. — Til tegning haves ved ét seminar eget tegnerara 
med hensigtsmæssige tegneborde, men ved de fleste an- 
stalter foregaar tegningen i klasserummene, der med sit 
tidsmæssige materiel ogsaa egner sig godt dertil. Til op- 
stilling af klodserne bruges egne stativer, dels fritstaaende, 
dels fastskruede paa pulterne. 

Gymnastik- og vaabenø velser. De 6 maaneder 
af læseaarets 8 drives gymnastiske øvelser, de 2 øvrige 
exercitie i det frie. Seminarierne har i regelen gymnastik- 
lokale sammen med stedets elementarskole. Timerne, 3 om 
ugen for hver af de 2 nederste, 2 for de øvre klasser, er i 
regelen forlagte mellem dagens læsetimer. Ved et enkelt 
seminar, hvor et nyt, storartet lokale bød rum dertil, havde 
alle 4 klasser fælles gymnastiktime fra 7 — 8 hver aften. 
Ellers drives øvelserne klassevis; kun 4de klasse deles i 
de til instruktions- og kommandoøvelser bestemte timer 
i afdelinger, som under gymnastiklærerens ledning komman- 
derer dels nederste klasses elever, dels øvelsesskolens børn. 
Øvelserne sker efter den for gymnastikundervisningen udgivne 
anvisning og staar under inspektion af centralinstitutet i 
Stockholm. Ved de praktiske øvelser bruges Liedbecks 
„Gymnastiska dagofningar". Særskilte militærøvelser drives 
i maanederne mai og september med alle klasser samtidig 
i 6 ugentlige timer, der delvis henlægges til eftermiddagen, 
delvis tages fra den øvrige undervisning. Øvelserne bestaar 
i alle slags marscher og formationer i sluttet og spredt 
orden samt skarp skydning, dels med salongevær, dels med 
infanterigevær. Øvelserne afsluttes om høsten med en op- 
visning for distriktets militærbefalende. 

Havedyrkning og træplantning er tvungent fag 
ved samtlige svenske seminarier, og der gives examens- 
karakter for dette emne som for de øvrige. Seminarhaverne 
er af meget forskjellig størrelse, tildels meget smaa, men vel- 
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stelte og en pryd for bygningerne, der gjerne ligger noget 
tilbagetrukket fra gaden, omgivet af frodige træplantninger. 
Der er dels ansat egne trådgårds-direktører med 1000 kr. 
i aarlig løn, dels er den theoretiske undervisning og det 
overordnede tilsyn overdraget en af adjunkterne mod en 
aarlig godtgj øreise af 500 kr., men i begge fald har man 
desuden en gartnerdreng med aarlig løn 4 — 600 kr., og 
endnu leies adskilligt til lugning. Alle haveprodukter sælges. 
Medens hos os undervisningen i dette emne er indskræn- 
ket til Bommerhalvaaret, er derimod i Sverige faget optaget 
blandt undervisningsemnerne hele aaret rundt med sin 
bestemte ugentlige time for de øvre 3 klasser. Vinter- 
maanederne er selvfølgelig egnet den theoretiske under- 
visning, hvorunder en havebog gjennemga^es som en anden 
lærebog, — (almindeligst brugt er den ogsaa blandt vore 
havedyrkere velkjendte Lindgreen), og eleverne gjøres i 
disse timer bekjendt med haveanlægningskunst, jordbunds- 
lære, gjødningsstoffenes egenskaber, betingelserne for plante- 
livet, o. s. V. Vaar- og høstmaanederne anvendes 2 timer 
ugentlig til praktiske arbeider i haven, som Ispgning og 
pasning af drivbænke, plantning og træforædling, saaning, 
frøavl o. s. V. Klassen er da gjerne delt i 2 eller flere 
hold, der har sine særskilte timer. Hvert hold beskjæftiges 
for lettere veilednings og opsyns skyld med samme slags 
arbeide. Biskjøtsel, hvori tidligere gaves veiledning under 
havedyrkningen, drives ikke mere ved de af mig besøgte 
seminarier. Ved siden af undervisningen bydes der eleverne 
rig anledning til at se mønsterværdige anlæg paa have- 
kulturens og landskabsgartneriets omraade i de af private 
trådgård s-foreninger drevne storartede parker med drivhuse, 
som findes i eller ved de fleste seminarbyer. 

Øvelsesskolen og de praktiske øvelser. 

Øvelsesskolerne ved de svenske seminarier underholdes 
af staten og har intet med kommunen at skaffe. Seminariet 
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kan saaledes ordne undervisningen ganske efter sit behov. 
Læseplanerne lægges dog saa nær de lovfæstede normal- 
planer for landets folkeskoler som muligt. Øvelsesskolen 
er gjerne delt i 3 afdelinger: den lavere (smaaskolen), 
den mellemste (folkeskolen) og den høiere (fortsættelses- 
skolen). Den første er todelt, den mellemste tredelt, den 
øverste udelt eller todelt. Der bliver følgelig 6 å 7 op- 
stigende klasser. Klasserne i de særskilte afdelinger under- 
vises samtidig af én lærer. — Elever optages i øvelsesskolen 
efter prøve, og det vidner godt for dens anseelse blandt 
publikum, at der, trods den har at konkurrere med de 
fortrinlige svenske folkeskoler, selv i en by som Stockholm 
stadig anmeldes flere børn, end der kan optages. Under- 
visningen bestrides dels af øvelsesskolens lærere, dels af 
4de klasses elever i de øvre afdelinger og 3die klasses 
elever i nederste afdeling. ' 4de klasses elever deles til den 
ende i grupper, der turvis besørger undervisningen i de 
til praktiske øvelser egnede 16 ugentlige timer i skolens 
høiere afdelinger. Har en gruppe undervist en vis tid, 
f. ex. 4 uger, er den de næste 4 uger fritaget for al del- 
tagelse i praktikken. De større grupper deles atter i 
mindre (2 — 4 elever), der i én uge underviser i ét (eller 
2, helst beslægtede) emne, den følgende uge i et andet 
emne, o. s. v. Saaledes underviser en gruppe 2 timer i 
katekisme, en anden 2 timer i bibelhistorie, entredie 2 
timer i modersmaal, en fjerde 2 timer i regning, en femte 2 
timer i historie og geografi, o. s. v. 3 die klasse deles i 2 
grupper, der hver sin uge følger undervisningen i smaaskolen 
i de til praktiske øvelser bestemte 6 timer, dels som tilhørere, 
dels som praktiserende. I sidste fald er gjerne efter tur 
2 beredte til at undervise i emnet. De praktiske øvelser 
ledes enten af vedkommende faglærer eller øvelsesskole- 
læreren, og lektionerne (der for katekisationernes vedkom- 
kommende altid sker efter forud gjennemgaaede disposi- 
tioner) gjøres eftorpaa til gjenstand for en indgaaende 
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kritik, først af kamerater, senere af læreren. Denne kritik 
øves dels umiddelbart efter lektionens slutning, dels i egne 
til methodik emnede timer, i hvilke ogsaa fuldstændigere 
methodiske vink gives af vedkommende lærer. 

Foruden disse øvelser er daglig turvis en af 4de klasse 
en hel læsedag tilstede i skolens høiere afdelinger og en 
af 3 die klasse i nederste afdeling for at faa nogen øvelse 
i praktisk skolehold. Seminaristerne underviser ikke disse 
dage, men gaar øvelsesskolelæreren tilhaande som hjælpere. 
De fører saaledes børnene ind og ud i friminutterne, hvad 
der — som almindeligt i Sverige — altid sker under kom- 
mando, inspicerer paa legepladsen, begynder og slutter da- 
gens gjerning med andagt, o. s. v. 

Paa de to følgende sider meddeles læseplan for øvel- 
sesskolen ved Karlstad lærerseminar. 

Examina — aars- og afgangsexamen — afholdes ved 
vaarterminens slut. Til den skriftlige examen gives op- 
gaver i religion, kateketik, opdragelseslære, historie, moders- 
maal, regning. Den mundtlige examen og prøven i praktisk 
dygtighed afgjøres paa 1 dag hver og er mest at betragte 
som en offentlig overhøring under ledelse af seminariets 
overordnede. 

Seminariernes lokaler, fordetmeste nye, for øiemedet 
opførte, er tidsmæssige, rummelige og lyse, og materiellet 
fornyes stadig efter tidens krav. I øvelsesskolerne har 
man 1- eller 2-sædede pulte med bevægelig bordplade og 
faste bænke. Det nyeste i seminarierne er 2-8ædede pulte 
med pindestole istedetfor faste bænke. 
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De danske seminarier. 

Den danske stat underholder 4 seminarier til uddan- 
nelse af lærere i almueskolen. Da afgangsexamen imidlertid 
ikke tages ved seminarierne, men for en examenskommission, 
er der flere friseminarier (i og ved Kjøbenhavn ikke mindre 
end 3), der konkurrerer med statsseminarierne. Disser 
kursus er 3-aarigt og de ligger samtlige paa landet. Ved 
et, Jonstrups pr. Kjøbenhavn, er eleverne internerede. 

For undervisningen betales 40 kr. aarlig. Sønner af 
lærere er fritagne for betaling af undervisningspenge, og^ 
værdige trængende tilstaaes paa ansøgning halv friplads, 
ligesom statsstipendier uddeles (i portioner paa 20 — 80 kr. 
aarlig) med c. dobbelt saa stort beløb som hos os ved 
hvert seminar. 

Læseaarets længde er som i Norge. Foruden d& 
vanlige sommerferier tilstaaes gjerne 3 dages høstferie i 
oktober. Undervisningstiden (c. 7 timer daglig for hver 
elev) er samlet. 

Lærerkræfterne er 5 — 6 ved hvert seminar. For- 
stander og andenlærer er theologer, resten seminarister. 
Forstanderembedet er ved de 3 anstalter forenet med pasto- 
rat, kun ved ét, Jonstrup, eget embede. Forstanderens 
gage ved det sidste gaar op til 4500 kr. og fri boligs 
lærerlønningerne er fra 1300 — 2500 kr. efter tjenestetid. 

For optage.lse ved seminarierne kræves en 
alder af 17 aar, der dog kan nedsættes til 15, da man 
kan fremstille sig til afgangsexamen ved 18 aars alder. 
Desuden kræves vidnesbyrd fra prest eller lærer om i 1 
aar at have tilfredsstillende deltaget i praktisk skolegjeming. 
Kirkeministeriet kan dog tilstaa en nedsættelse af tiden til 
det halve. Af kundskaber kræves ved optagelsen adskilligt 
mere end ved de norske seminarier, særlig i realfagene. 
Saaledes fordres i regning færdighed i brøk, reguladetri 
og procentregning. Man ser iøvrigt ved optagelsesprøven 
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mere paa aspiranternes modenhed end paa hvad de har læst 
i dette eller hint emne. 

Undervisningen er dels theoretisk, dels praktisk. 
De 2 første aar egnes næsten udelukkende den theoretiske 
undervisaingy der med det andet aar afsluttes i geografi, 
naturfag og mathematik. Den praktiske undervisning er 
henlagt til 3die klasse, hvor 5 — 6 timer ugentlig anvendes 
til praktiske øvelser. 

Foruden de almindelige fag læres ogsaa mathematik. 
Violinspil er tvunget, medens orgelspil er valgfrit. For- 
dringerne i de forskjellige fag er gjennemgaaende større 
end hos os, særlig i realfag. Stoffet meddeles gjennem 
foredrag, hvortil knyttes examination i næste time. Skrift- 
lige øvelser drives i langt videre udstrækning end i Norge, 
dels i timerne, dels som hjemmearheide. Bibeholdelsen af 
de halvaarlige repetionsexamina bidrager i ikke ringe mon 
til videre bearbeidelse og befæstelse af lærestoffet. 

Fagkreds og timefordeling paa de forskjellige fag ved 
de danske seminarier vil sees af modstaaende undervis- 
ningsplan. 

Undervisningen i regning. Iste klasse. Efter 
en del forberedende øvelser, der har til hensigt at sammen- 
arbeide de nyoptagne elever, gjennemgaaes regningsarterne 
i hele tal og brøk, almindelig og decimalbrøk, enkelt og 
sammensat reguladetri, delings- og blandingsregning, kvad- 
rattal og kvadratrod, kubiktal og kubikrod samt ligninger 
af 1ste grad med en eller flere ubekjendte størrelser. I 2den 
klasse behandles ligninger af 2den grad, fladers og legemers 
beregning, rentes regning, enkelt og sammensat, hvorunder 
praktisk anvendelse af logarithmer, almindelig handelsreg- 
ning, hvorunder gevinst og tab, samt vexelregning. I 3 die 
klasse regnes blandede opgaver, der giver anledning til 
mere selvstændig indsigt i de forskjellige regneforhold. 

En time ugentlig anvendes til hovedregning. 

I mathematik gjennemgaaes i 4 ugentlige timer i 
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Undervisningsplan for de danske seminarier. 



Fag. 



Ugentlige underyis- 
ningstiraer. 



Iste 
klasse. 



2den 
klasse. 



8die 
klasse. 



Kristendomskundskab 

Modersmaal 

Regning 

Skrivning 

Historie 

Geografi 

Mathematik 

Naturhistorie 



Naturlære 

Pædagogik 

Tegning 

Gymnastik 

Sang 

Praktisk skolegjerning. 



4 
6 
3 
2 
3 
2 
4 
3 
3 

2 

2—3 

3 



4 
7 
2 
2 
3 
2 
4 
3 
3 

2 

2—3 

3 



7 
7 
3 
1 
2 



3—4 

3 
2-3 

3 
5—6 



hver af de to nedre klasser et pensum omtrent af omfang 
som i vore middelskoler. Stoffet indøves ved talrige op- 
gaver, der dels løses i timerne, dels gives til skriftlig 
bearbeidelse i hjemmet. 

I geografi følges Erslevs større lærebog, hvoraf i 
Iste klasse gjennemgaaes de europæiske lande, med særligt 
hensyn paa Østersølandene, i 2den klassse de fremmede 
verdensdele. 

I naturhistorie gjennemgaaes i Iste klasse det men- 
neskelige legemes bygning og liv, hvorefter hvirveldyrene 
beskrives. Plantens almindelige bygning samt de vigtigste 
familier af blomsterplanterne. I 2den klasse behandles de 
lavere dyrs naturhistorie samt gives en fuldstændige re af- 
sluttende oversigt over planteriget. 

I begge klasser foretages i sommermaanederne botaniske 
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exkursioner til bestemmelse af indenlandske vildtvoxende 
væxter. 

Naturlæren behandles i egne timer, 3 om ugen i hver 
af de 2 nedre klasser. Stoffet er ved de forskjellige semi- 
narier noget forskjellig fordelt mellem klasserne efter ord- 
ningen i de lærebøger, der følges. Overalt er foredraget 
knyttet til og oplyst ved experimenter. De naturhistoriske 
og fysikalske samlinger er ganske righoldige og komplet- 
teres stadig. 

Tegning. Da der ved lærerexamen kræves prøve 
aflagt i plangeometrisk tegning af samtlige examinander, 
medens valget er frit mellem frihaandstegning og projek- 
tionstegning, læres ved alle anstalter geometrisk tegning, 
medens ét seminar har valgt projektionstegning istedetfor 
frihaandstegning. I 1ste klasse øves frihaandstegning efter 
de ogsaa hos os kjendte Helsteds tegnebøger, medens i 
2den og 3 die klasse tegnes konturer efter gibsornamenter 
og klodser. Der forberedes for tiden nye apparater for 
frihaandstegningen. 

Undervisning i gymnastik gives 2 å 3 ugentlige 
timer for hver klasse. Som lærer fungerer en underofficer, 
der for 3 aar ad gangen afgives fra militærtjenesten mod 
en af seminariet ydet aarlig løn af c. 566 kr. Øvelserne, 
der følger en af det offentlige udgivet lærebog, bestaar 
væsentlig af liniegymnastik, entringer, hop og sprang samt 
trapetskuuster. Om sommeren exercits og skydeøvelser. 
Øverste klasses elever gives leilighed til at uddanne sig 
som lærere ved at deltage i gymnastikøvelserne i øvelses- 
skolen. Undervisningen inspiceres aarlig af gymnastik- 
inspektøren. Der virkes for tiden ogsaa i Danmark meget 
for indførelse af den svenske gymnastik. 

De praktiske øvelser. Som øvelsesskole nyttes 
i Danmark ligesom hos os den nærmeste kredsskole. Ved 
Jonstrups seminar er skolen tvedelt; som lærere fungerer 
seminarlærerne med bistand af 3die klasses elever, der 2 og^ 
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2 turvis er tilstede en uge ad gangen og underviser i de 
forskjellige fag under faglærerens ledelse. 5 — 6 timer om 
ugen overværer øverste klasse samlet undervisningen, og 
der gives da den veiledning og de vink i praktisk skole- 
gjerning, som de aflagte prøver foranlediger. Eleverne 
kritiserer ikke hinanden. I skolebesøgene deltager ogsaa 
de yngre seminarelever enkelte timer. 

Timeplan for øvelsesskplen ved Jonstrups 
seminar. 





Mandag. 


Tirsdag. 


Onsdag. 


Torsdag. 


Fredag. 


Lørdag. 


Time. 


Øvst. afd. 


Nedst. afd. 


Øvst. afd. 


Nedst. afd. 


Øvst. afd. 


Nedst. afd. 


8-9 


Lærebog i 

religion og 

salmer. 


Bibel- 
historie. 


Bibel- 
historie. 


Katekis- 
me og 
salmer. 


Lærebog i 

religion og 

salmer. 


Bibel- 
historie. 


9—10 


Regning. 


Regning. 


Retskriv- 
ning. 


Regning. 


Regning. 


Regning. 


10-11 


Geografi. 


Forbered, 
øvelser til 
retskrivn. 


Læsning. 


Læsning. 


Bibelfor- 
klaring. 


Sang. 


11-12 


Sprog- 
lære. 


Skrivning. 


Sang 


Anskuel- 
sesunder- 
visning. 


Læsning. 


Skrivning. 


12-1 


Skrivning. 


Læsning. 


Naturfag. 


Regning. 


Skrivning. 


Læsning. 


1-2 


Gymna- 
stik 


Gymna- 
stik. 


Historie. 


Læsning. 


Gymna- 
stik. 


Gymna- 
stik. 



Examina. Ved seminarierne afholdes, som førnævnt, 
halvaarlige repetitions- og opflytningsexamina. 

Afgangsexamen tages derimod for en examenskommission 
og afholdes aarlig i Kjøbenhavn, Odense og Aarhus. 

Den skriftlige examen, ved hvilken opgaverne gives af 
kommissionen, afholdes i første halvdel af mai samtidig paa 
de 3 ovennævnte steder samt ved seminarierne og de fri- 
seminarier, hvorfra mindst 15 dimittender meldes. 

Den mundtlige examen afholdes i løbet af maanederne 
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mai — ^juli. Examin ånderne indkaldes til denne i passende 
hold. Examen varer for hvert hold høist en uge. 

For at stedes til lærerexamen kræves en alder af IB 
aar, lægeattest samt vidnesbyrd fra prest eller lærer om i 
1 aar (kan paa ansøgning nedsættes til Y2 aar) at have 
som hjælper tilfredsstillende deltaget i undervisningen i en 
skole. Examinanderne erlægger, før de stedes til prøve, 
et examensgebyr af 10 kr. 

Lærerexamen kan tages i éu eller to dele ; anden del 
maa tages senest 2 aar efter første, om de givne karakterer 
skal g] ælde. Ved examens første del aflægges prøve i 
geografi, naturhistorie, naturlære og mathematik. 

Til den skriftlige prøve gives følgende opgaver: 

a) en udarbeidelse i modersmaal; 

b) prøve i latinsk og dansk skrift samt zifrene; 

c) og d) 2 prøver i tegning, en plangeometrisk konstruk- 

tion og efter valg enten en konturtegning eller en 
projektion af enklere legemer; 

e) en opgave i religion; 

f) en opgave i pædagogik; 

g) en kateketisk disposition; 

h» i og j) 3 prøver i regning og runelære. 

Ved den praktiske prøve har examinanden : 

1) at katekisere over et emne, hentet af den autoriserede 
lærebog, uden at afgive skriftlig disposition derover; 

2) at fortælle sammenhængende og greit et stykke af 
bibelhistorien ; 

3) at undervise i modersmaal (læsniug, sproglære, sam- 
tale om det læste); 

4) at overhøre børnene i eller forklare for dem et emne, 
hentet fra et af almueskolens øvrige fag (geografi, hi- 
storie, naturfag, regning). 

Opgaverne meddeles dagen forud ved lodtrækning. 
For de enkelte fag gives følgende karakterer: 
1) Udmerket godt = 10. 
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2) Meget godt + = 8. 

3) Meget godt = 7. 

4) Godt + =6. 

5) Godt =5. 

6) Godt ? = 4. 

7) Temmelig godt + == 3. 

8) Temmelig godt = 2. 

9) Temmelig godt ? = 1. 

10) Maadelig = -^ 2. 

11) Slet = -4- 9. 

Ved udregningen af hovedkarakteren regnes karakteren 
for religion og praktisk færdighed (i denne regnes karak- 
teren for kateketisk disposition med Y*) firedobbelt, ka- 
raktererne for dansk mundtlig, udarbeidelse i modersmaal, 
historie, regning og skrivning dobbelt, medens karaktererne 
for sang og musik slaaes sammen til én. 

Til hovedkarakter „udmærket duelig" kræves sum 210, 
til „meget duelig" 160, til „duelig" 130, til „ei uduelig" 100. 

Opnaaes ikke „temmelig godt" i religion, dansk skriftlig 
og mundtlig, praktisk færdighed, regning og skrivning, kan 
intet examenstestimonium udstedes. 

I sang og musik kan examinanden undlade at aflægge 
prøve, men ved udregningen af hovedkarakteree betragtes 
det, som om der var givet én karakter med talværdi 0. 

Examen i praktisk færdighed, sang, musik og gymna* 
stik kan paa begjæring tages om. Den nye karakter paa- 
føres examensvidnesbyrdet, dog uden indflydelse paa den 
givne hovedkarakter. 

Af nyt skolemateriel merkede jeg mig en kjøbenhav- 
nerpult, patent, hvorpaa ved en sindrig, enkel mekanisme 
plade og bænk kunde stilles i 4 forskjellige høider. Den 
stive pris, kr. 22.00 for 2-sædet pult, vil vel hindre dens 
almindelige udbredelse. 



240 
Bibliotheker for pædagogiske skrifter. 

(Oversat fra „Oiroulars of information of the Bureau of education", 
no. 1 — 1885. Washington.) 

Pædagogik er den videnskab, der behandler undervis- 
ningens og opdragelsens kunst, dens theori og praxis, i 
dens historiske' udvikling. Dyrkningen af denne videnskab 
er en nødvendig betingelse for fremskridt paa undervis- 
ningsvæsenets omraade. Pædagogiken giver anvisning til 
skolelokalers planlæggelse og indredning, indeholder bestem- 
melser om undervisningsstoffet samt dettes rationelle og 
harmoniske gruppering og ordning, viser veien til at opdage 
og fremdrage de forskjellige individuelle evner, intellek> 
tuelle, moralske og fysiske, og udvikle disse paa en harmonisk 
maade, — kort, meddeler anvisning til overopsyn med og 
bestyrelse af de forskjellige slags undervisningsanstalter. 
Den pædagogiske videnskab behandler opdragelsen fra socialt, 
politisk og økonomisk synspunkt; ja, den giver sig ifærd 
med tænkningens høieste problemer, menneskets sande maal 
og bestemmelse. Den opstiller i historisk rækkefølge men- 
neskeslegtens erfaringer om opdragelsesvæsenet til veiled- 
ning for den nærværende og for fremtidige slegter og byder 
saaledes anledning til at belæres om de i ord, tanke eller 
gjerning bedste ydelser sigtende til den menneskelige 
kulturs fremme. CF t "i 

Den ved kgl. resol. af 1ste marts 1885 approberede 

undervisningsplan for middelskolerne og gymnasierne 

faaes tilkjøbs hos bogtrykker Chr. Schibsted. 

Reglement for examen artium af 4de marts 1886 og 
do. for middelskolens afgangsexamen af ude mai 1886 

faaes tilkjøbs i P. T. Mallings boghandel. 
A. W. Brøggers bogtrykkeri. 



C'^- -'^^^ ^^ ^ ' ^^ 



Universitets- og sicole-annaler. 

Ny række. 
Udgivet efter foranstaltning af 

kirke- og nnderrisniiigs-departemeiitet« 




Bibliotheker for pædagogiske skrifter. 

(Oversat fra „Ciroulars of iDformation of the Bureau of education^« 
no. 1 — 1885. Washington.) 

(Forts.) 

Fremskridt paa opljsningsvæsenets felt og dyrkning 
ftf pædagogiken maa gaa haand i haand. Som regel vil 
lærere og skolebestyrere se sin gjerning lykkes i samme 
grad, som de er pædagoger. Af mangel paa behørige 
pædagogiske kundskaber hos skolekommissioner, skole- 
bestyrere og lærere spilder nationen aarlig millioner, og den 
af lærerne i undervisningens tjeneste udfoldede iver og 
nidkjærhed paa den ene side og den af eleverne udviste 
flid paa den anden er, uden saadanne kundskaber, som 
oftest spildt gjerning, og det i en udstrækning, hvorom 
man neppe gjør sig nogen beregning eller forestilling. 

Saaledes kan man ikke noksom virke til befordring af 
pædagogiske studier. Lærerskolerne er de naturlige centrer 
for disse studier. Det er en, om ikke den første, a£ disse 
skolers hovedopgaver, at føre sine lærlinge ind i studiet 
af pædagogiken, veiledé dem paa bedste maade herunder 
og indgive dem iver og begeistring for altid fortsatte stu- 
dier. Det maa imidlertid erkjendes, at hidindtil har denne 
hovedopgave været altfor meget vanskjøttet, og denne van- 
skjøtsel kan man med rette tilskrive den saa almindeligo 
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overseen af dette studium fra læreres og skoleembedsinænds 
side. Den ubetydelige produktion og afsætning af herhen- 
hørende literatur er det bedste bevis for gyldigheden af 
ovennævnte faktum. Forlæggere vægrer sig klogeligen for 
at lade pædagogiske skrifter udkomme, altfor vel vidende 
om den knappe efterspørgsel. 

Dr. Henry Barnard's „Journal of Education", dette ene- 
staaende verk i den amerikanske skoleliteratur, der grund- 
lagdes for ca. 30 aar siden og nu omfatter 30 svære bind^ 
holdt 8ftftledfm sin uagenuyttige udgiver og forlægger længe 
paa randen af en bankerot af mangel paa kjøbere. Uagtet 
sin fortræffelighed, der berømmes i de sterkeste udtryk, 
i Buisson's „Dictionnaire de pédagogie^ og i „Encyclopædia 
Britannica*' under artikelen „Education" af Oscar Browning, 
og uagtet det paa de internationale udstillinger i Wien 
(1873) og 1 Paris (1878) fandt den høieste paaskjønnelse, 
finder dette verk kun hiet og her en enkelt kjøber, ja mangler 
selv i lærørskoleroes bibliotfaeker paa nogle hæderlige 
undtagelser nær, og fuldstændigt findes det kun i enkelte 
offentlige bibliotheker, Hgesom det blandt lærere, selv blandt 
de h^teste grader, kun er ganske faa, hvis boghylde pran- 
ger med dette eaa værdifulde pædagogiske verk. Og dog 
bestaar verkets fortjeneste i at være den i sit slags rig- 
holdigste samling af alt under pædagogiken henhørende fra 
alle tider og alle lande, og Buisson kalder det „en egte 
pædagogisk encyklopædi^. Blandt andet indeholder det, 
som sig hiifr og bør, mange afhandlinger oversatte fra tysk» 

En af de beklagelige og fordærvelige følger af denne 
almindelige undladelse af at dyrke pædagogiken har man 
i den tykke og dybe uvidenhed om emnet, der i saamange 
afhandlinger og artikler om skole- og undervisningsspørgs-* 
maal i vore dagblade og vore tidsskrifter lægges for dageD 
af dilettanter og lægmænd^ der giver sig mine af at belære 
publikum om, hvad de selv først har begyndt at sætte 
sig ind i. Heri finder vi en træffende illustration paa sand- 
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b«deii af M. Bréals bemerkning i hans udmerkede lille 
skrift „Qnelques mots sur l'instruction pablique eo France". 
Denne fremragende lærde og pædagog udtaler sig som 
følger: 

^Det bænder, naar en videnskab ikke kan glæde sig 
▼ed regelmæssig dyrkning i et land og ikke bar sine for- 
fattere ex officio eller sit publikum, at enb^rer tror, ban 
bar ret til at give sit besyv i sagen. Mænd, der bar ofret 
sig for en specialitet, lader ikke ustraffet en krog af tænk- 
ningens "omraade ligge brak: den uvidende mængde kaster 
sig over denne plet og cbarlataner tager den i besiddelse 
for ber at give tilbedste sine præstationer.^ 

Studiet af pædagogikens bistorie er den eneste sikre 
modgift mod cbarlataneri paa pædagogikens felt. Klartseende 
venner af op dragelses verkets fremgang kan ikke andet end 
med »æregen interesse iagttage saadanne bevægelser og for- 
anstaltninger, der sigter til at befordre og opmuntre studiet 
af pædagogiken. Det mest praktiske middel til dette øie- 
meds opnaaelse er grundlæggelsen af bibliotbeker i bety- 
deligt antal for gode pædagogiske skrifter. Det er den 
almindelige mening, at vi i denne benseende er ifærd 
med at træde, ja i virkeligbeden allerede er traadt ind i 
en ny æra. Efterspørgselen efter pædagogiske skrifter er 
allerede i stigende. Efter forlydende bar allerede et for- 
læggerfirma paataget sig udgivelsen af et bibliotbek for 
pædagogik. Nogle nye gode engelske skrifter bar fundet 
bety<éeiig afsætning. Stammer for pædagogiske bibliotbeker 
er allerede ifærd med at dannes. De høieste skolemyndig- 
beder begynder at gjøre samlinger for sine kontorer. Smaa 
samlinger gjøres ogsaa allerede for privatskoler, især mere 
foretagsomme privatlærere paabegynder samlinger af de 
under deres fag børende skrifter. Eftersom denne bevæ- 
geiee tiltager i styrke, vil forfattere og forlæggere føle sig 
o]^fordrede til at skrive og bringe berbenbørende bøger 
paa markedet, og med tiden kan vi gjøre os baab om at 
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faa driftige boghandlere, der helt ud ofrer eig for kjøb og 
salg af pædagogiske skrifter. 

I staden Milwaukee's Board of Education fandt jeg i 
1852 et værdifuldt pædagogisk bibliotbek, der var bleven 
samlet ved den daværende superintendent, James Mac Ali- 
ster's bestræbelser. Dette er den bedste samling af pæda- 
gogiske skrifter, som jeg erindrer at have seet i nogen 
School Board's besiddelse. Det var at ønske, at der maatte 
findes en lignende samling paa enhver City School Super- 
intendent's kontor og Barnards journal burde her ikk« savnes. 
I dette øiemed burde Board'en aarlig afholde de fornødne 
midler til indkjøb af bøger. Paa denne maade vilde man 
faa en vistnok beskeden, men udvalgt samling ved enhver 
større offentlig skole som haaudbibliothek for lærerne. I 
Wien tilstaaes enhver skole aarlig en større sum til ind- 
kjøb af bøger, pædagogiske saavelsom af almindeligt ind- 
hold. 

I Frankrige findes der, foruden det store nationale, i 
Paris i 1878 grundede pædagogiske bibliothek og museum, 
allerede spredt over hele landet over 1 000 lokale pæda- 
gogiske bibliotheker. I nogle departementer findes idet- 
mindste et saadant bibliothek i næsten hver „canton^. 
Eultusministeren har nylig nedsat en kommission med det 
hverv at gjøre et udvalg af udenlandsk pædagogisk literatur 
til udgivelse i fransk oversættelse. 

Et omfattende og overordentlig værdifuldt bibliothek 
for pædagogisk literatur ikke alene paa engelsk men ogsaa 
paa andre sprog er bleven samlet i „National Bureau of 
Education *' som et uundværligt hjælpemiddel. Her kan de, 
der driver pædagogiske studier, finde al fornøden lettelse i 
undersøgelser paa sin videnskabs forskjellige felter. 

Ved siden af dette store centralbibliothek og de oven- 
for antydede lokale bibliotheker burde der som mellemled 
findes en fuldstændig samling af første rangs pædagogiske 
verker og officielle „Reports^ enten som del af ethvert 
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„State Library^ eller som et særskilt institut henlagt under 
den enkelte stats overbestyrelse for skolevæsenet. Og for- 
uden disse specialbibliotheker burde ethvert offentligt bi- 
bliothek, stort eller lidet, besidde et exemplar af Barnards 
»American Journal of Education** tilligemed de almindelige 
udgaver af skoleliteratur paa det engelske sprog og, for 
de større bibliotheker, ogsaa paa andre sprog, især tysk 
og engelsk. 



Da ovenstaaende bemerkninger vistnok ogsaa finder 
anvendelse paa norske forhold, gives nedenfor en forteg- 
nelse over verker, der egner sig til at optages i eller 
danne stammen for en pædagogisk afdeling i vore skole- 
bibliotheker : 

Eneyklopadie des gesammten Erziehnngs- nnd (Jnterrichts- 

W6S61I8, von Dr. K.A,Schmid. Zweite yerbesserte Auflage. Pris: I— 

Vn, 3. kr. 124.00. - Lexieon der Padagogik, von Sander, Vio ^^^ 
å 0.50 = ca. 5.00. — Geschichte der PadagOgik, von Raumer. 7,50. 

— Erziehnngs- und Unterrichtslehre fdr Gymnasien nnd Real- 
schnlen, von w. Schrader. 10.50. — Evangelisk Pædagogik, af Dr. 

Christian Palmer, Nedsat pris 1.50. Opdragelseslære, af Dr. S, 
Eeegaard, I del. 5.50; II del, Opdragelsens historie. II del. 2.75. — 

Bidrag til praktisk Pædagogik, af K, Rovsing. 2.25. — Skolen 

og Livet, af F, Lange. 2.50. — On edneation, by B. Spencer, Paa 
Dansk ved E. HGffding. 2.50. 

Den Christelige Ethik, af H. Martensen. Den almindelige del 
8.00, den specielle del 14.00. — Christelig Sædelære, af Scharling. 

10.50. — Prineiples of Psyehology, by H. Spencer. 36.00. — Le- 
bens de Morale, par Henry Marion, 3.60. — Le^ons de Psychologie, 
par H. Marion, 4.05. — Princlples Of Blology, by H, Spencer. 18.00. 

— Psykologi i Omrids, af HGffding, 6.50. — Livot Og Livsfunk- 
tionerne, af Paul Bert, 8.00. — Om Mennesket, i Christelig Dog- 
matik, 2det bind, 2den afdeling, af Dr. Krogh- Tonning, 6.50. 

Das h$here Schnlwesen in Preussen, von Dr. L. Wiese. 
1869—1873. 3 bind. 39.70. — Det hoiere Skolevæsen i Preussen, af 
J, Kaper, 1.00. — Geschichte der Schweizerischen Yolksschule, von 
Eunziker. 16.00, — Eutwiekolung U. Gestaltuug des belgischen Volks- 
schulwesens seit 1842. Von Dr. M, Lauer. 1885. 3.00. — Eutwickelung 
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«. Gestaltling des niederlandiaohen Yolksiohulweaena leit 1857. YoaDr. 
M. Lauer. 1885. 4.00. — City Sehool System in the United Star 
tes, by John D, Philbrick, (Ciroulars of Information of the Bureau 
of Education. No. 1 — 1885). — Histoire de Tédncation en Franee 
depuiale W^me giede, par G. Compayré. 13.50. — Le projet de toi 
•ur Torganisation de renseignement primaire (1882 — 1884), recueil de 
doouments parlementaires relatifs å la discuBsion de oette loi h la ohambre 
des dépntés. 6 fr. — Do., r. d. d. p. relatifs h la disoussion de oette 
loi au senat. — Das weibliche Unterrichtswesen in Frankreich, 
von Dr. j. Wychgram. 4.40. — Om Kvindens Uddannelse, af N, 
Zahle. 1.50. — Handlingar och Skrifter, rorande nndervisnings- 
vasendet, af p. A. SiljestrSm. 8.00. — Forslag til en forandret 
Ordning af det høiere Skolevæsen, af den yed kgl. resolution af 1^2 
1865 nedsatte kommission. 3 bind. Faaes i skolekont. — LXrOverkskom- 
iténs underdån. utlåtande ooh forslag angående organisationen af rikets all- 
manna låroyerk och dermed sammanhångande frågor. 1884. 5.00. — 
Betankande från den for afgifvande af betankande ooh forslag rorande 
laroyerksfrågan tilsatta komité. Helsingfors. 1880. 

Dentsehe Briefe iiber englische Erziehitng, von L. Wieee, 2 bind. 
7.50. — Fra et Beseg i amerikanske Skoler, af K. Rovsing. 2.00. ~ 
Qnelqnes mots snr Finstraction pttbliqme en Franee, par Michel 
Bréal 3.15. — Qnestions actnelles d^enseignement, par Ernest Ber- 
sat. 3.15. — Om Aandsdannelse, &i Rasmus Nielaen, 1.50. — BiMio- 
thek padagogischer Claesiker, eine Sammlung der bedeutendsten padagag. 
Schriften alterer und neuerer Zeit, mit Einleltungen nnd Anmerkungen, ron 
E. Beyer. Udkommet ca. 92 hefter k 0.50. (Comenius, Pestalozzi, 
Boussean, Locke o. fl.) 

Vor Ungdom, Tidsskrift for Opdragelse og Underyisning, udgivet 
af H. Trier og P, Voss, 1879—85. 6.00 pr. aarg. — Norsk skole- 
tidende, udgivet af lærere ved Hamars skoler. I — XVII aarg. 4.00 
pr aar. — PedagOgisk Tidskrift, utgifven af H. F. Hult. 12 hefter. 
6.00. pr. aarg. — Tidskrift fdr Folknndervisningen, utgifven af 

Chr. S. Anjou och Carl Kastman. 1.75 pr. aarg. — ZeitflSChrift fdr 
das Ojmnasialwesen, herausgegeben von H. Kern und H. J. Muller. 

39 aarg. å 20.00. — Central-Organ fdr die Interessen des Realsehnl- 
wesens, von Strack u. A. 13 aargange k 16.00. ~ Bevue Internationale 
de Fenseignement, publiée par la sooiété de Tenseignement supérieur. 
24.00 pr. aarg. 
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Departementsskriyelser, resohitioner m% m. 

Skriyelse til jastitsdepartementet af 3 0te juli 18 86 
^ngaaende dettes anmodning om at angive, paa hvilken 
maade tillægsprøven i mathematik kan aflægges af kvinder, 
^er efter at have underkastet sig den ufuldstændige middel- 
skoleexamen i henhold til lov af 15de juni 1878 aspirerer 
iil at antages som apothekerlærlinge, samt hvad tillægs- 
lp røven bør omfatte : 

I anledning heraf skulde man meddele, at denne tillægs- 
prøve, hvad tiden for dens afholdelse angaar, antages 
at kunne indgaa under de i reglement for middelskolens 
afgangsexamen af 14de mai 1886, § 13, 4de passus, inde- 
Sioldte bestemmelser. Prøven bør omfatte saavel arithmetik 
og algebra som geometri i den udstrækning som ved 
middelskoleexamen for gutter bestemt. Om prøvens be- 
dømmelse henvises til nævnte reglements §§ 9, 10 og 11. 



Rundskrivelse til samtlige skoler af 23de marts 
188 6 angaaende de hygieniske hensyn ved skolebygningers 
opførelse : 

Foranlediget ved en indløbet forespørgsel om, hvad 
der i hygienisk henseende er at iagttage ved skolebygnin- 
gers opførelse, har departementet troet at burde opstille 
følgende regler, som man indtil videre agter at lægge til 
grund ved approbation af indsendte byggeplaner: 

Skolebygninger bør ligge frit, tørt og sundt, ikke ud- 
satte for generende støi, støv eller stank. Grunden maa 
være drænet, hvis den ikke ellers er tør, og bygningerne 
isolerede fra grandfugtighed samt sikrede mod indtræng- 
ning af kloakgas. 

Hovedbygningens længderetning bør, naar klasseværel- 
serne er grupperede paa begge sider af en korridor, helst gaa i 
nord til syd« Bamiiige klasseværelser maa nemlig være saale- 
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des beliggende, at de til en tid af dagen udsættes for direkte- 
sollys. 

Korridorer mellem klasseværelserne bør være mindst 
2.4 m. brede, være lyse og luftige og kunne opvarmes saa- 
ledes, at børnenes ydertøi kan afhænges der. Lægges- 
værelserne omkring en forstue, bør ogsaa denne kuune- 
opvarmes samt helst være saa stor, at børnene i stygveir 
kan opholde sig der i friminuterne. 

Klasseværelserne bør have en retvinklet form; deres 
høide bør være mindst 3.5 m. og gulvfladen mindst I.4 m^ 
for hver elev i klassen; luftkuben bør ikke være under 
5 m ' pr. elev. 

Benyttes 2-sædede skolepulte, maa man regne pultens- 
længde til 1.20 m., bredden til 0.85 m. Pultenes afstand 
fra væggene bør være mindst 0.80 m. og mellemgangen- 
mellem pultraderne mindst O.eo m. bred. Ingen pult bør 
have en mindre afstand fra ovnen end 1 m. Foran pultene 
bør der være et rum af mindst 2 m. bredde for katheder og 
tavler. Udgangsdøren fra klasseværelserne bør helst søges 
anbragt paa den del af væggen, der svarer til dette rum«. 

Yinduerne i klasseværelserne bør anbringes saaledes^ 
at lyset falder ind fra elevernes venstre side. Vindues- 
fladen bør forholde sig til gulvfladen mindst som 1 : 6 og 
mellemrummene mellem vinduerne bør være saa småle, som 
bygverkets stabilitet tillader, og ikke i noget tilfælde være 
over 0.90 m. brede. Vinduernes overkant bør være ret- 
liuiet og føres saa høit op under taget, som hensynet til 
bygningens sikkerhed tillader, og dens afstand fra gulvet 
maa ikke i noget tilfælde være mindre end Y12 af værelsets 
dybde. Den øverste vinduesramme bør være saaledes ind- 
rettet, at den kan dreies om en vandret axe og med lethed 
aabnes og lukkes nedenfra. Vinduernes underkant bør ikke 
gaa under niveauet af skolepultenes bordplader. 

Hvor der ikke paa denne maade kan opnaaes tilstræk- 
kelig belysning, kan vinduerne anbringes i 2 ligeoverfor 



249 

hinaDden staaende vægge (elevernes venstre og høire- 
side). 

Over udgangsdøren (naar denne fører til korridorens 
eller forstuen) vil det være hensigtsmæssigt at anbringe et 
vindu af dørens bredde og mindst 0.60 m. .høide, der ind- 
rettes til at lukkes og aabnes nedenfra om en vandret axe. 

Ovne eller centralopvarmningsapparater, som kommer 
til anvendelse, bør kunne yde en jevn opvarmning af lufteo' 
i klasserne til en temperatur af mellem 14 — 17^ C. med* 
en relativ fugtighed af mellem 50 — 65 pCt. Luften bør 
kunne fornyes mindst 2 gange i timen. Alle tilførsels-' 
kanaler for den friske luft maa være anlagte saaledes, at 
de let kan renses, og ien tilførte luft maa have indtag 
paa steder, hvor den ikke udsættes for forurensning. Alle 
tilførsels- og aftrækskanaler maa være forsynede med klapper 
til regulering af luftvexelen. 

(Benyttes ovne til opvarmning, bør de tilførende frisk- 
luftskanaler have et tversnit af mindst 25 cm ^ for hver 
elev, klassen kan rumme. Ved siden af røgpiben bør der 
anbringes en aftrækspibe med aabninger til klasseværelsets 
baade nede ved gulvet og lige under taget.) 

Gymnastiklokalet. Salens gulvflade bør have enr 
størrelse, der svarer til mindst 3 m^ for hver af de elever,^ 
der samtidig gymnastiserer ; længden bør ikke være under 
15 m.; bredden er tildels afhængig af, hvad slags bomme 
man bestemmer sig for; høiden bør være mindst 5 m. En 
mulig udvidelse af gymnastikpartierne bør haves for øie. 
Gulvet bør til forebyggelse af støv lægges med særlig omhu. 
Bordgulv og planker med mellemlag af uldpap er at fore- 
trække for stubbeloft med fyld. Gulvplankerne maa lægges 
paatvers af sprangenes retning. Vinduesfladen bør forholde 
sig til gulvfladen mindst som 1 : 8. Vinduerne bør anbringes 
helst blot paa den ene langvæg og mod solsiden ; deres^ 
underkant bør have en afstand af mindst 1.5 m. fra gulvet. 
Benyttes ovne i selve salen, bør de anbringes i hjørnerne.- 
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Temperaturen maa kunne holdes over 10^ C, og der maa 
samtidig være sørget for en ligesaa rigelig tilførsel af frisk 
luft som i klasseværelserne. Til hj»lp ved udluftningen 
er en større ventil i taget at. anbefale. Saafremt der langs 
væggene maa være stolper eller pillarer, bør afstanden 
mellem dem beregnes saaledes, at den passer til et antal 
felter af „ribbevæg^ å 74 — 78 cm. Gymnastiklokalet bør 
foran salen have et tilstrækkelig stort og opvarmet om- 
klædningsrum med et bislag foran indgangsdøren, saafremt 
denne fører umiddelbart ud i det frie. Ligeledes bør salen 
fitaa i let forbindelse med gaardspladsen eller en anden 
plads, der tilsteder øvelser i fri luft. For at erholde en 
hensigtsmæssig anordning navnlig af gulv- og tagbjelker 
maa plan for indredningeu opgjøres i betids. 

1 samtlige klasseværelser og gymnastiklokalet 
bør man saameget som muligt undgaa alt frit bjelkeverk, 
karnisser og andre unødvendige fremspring, som kan samle 
støv. Skarpe hjørner bør saavidt muligt undgaaes. Feier- 
døre paa røgpiberne bør ikke anbringes i klasseværelserne 
eller gymnastiksalen. Gulv, vægge og tag i klasseværelserne 
maa kunne vaskes og i gymnastiklokalet helst kunne spyles 
ved hjælp af en slange. Ejelderrum under skole- eller 
gymnastiklokalet maa ikke benyttes til noget, som kan 
udbrede stank eller fugtighed til disse. 

Priveter og pissoirer bør ligge saa langt fra hoved- 
bygningen og gymnastiklokalet, at der fra hine ikke ud- 
breder sig stank til disse. De bør være lyse og luftige; 
gulv-, sæde- og væggeflader bør være ugjennemtrængelige 
for fugtighed og bør kunne renses med lethed. Der maa 
i pissoiret være sørget for uhindret afløb af urinen. Urin 
og exkrementer maa ikke kunne forurense jordbunden. 

Gaardspladsen bør have en tør, jevn overflade og et 
fladeindhold af ikke gjerne under 3 m^ for hver af de 
elever, der samtidig benytter den« En del af den bør helst 
▼ære overdækket til beskyttelse mod regn eller sterkt solskin. 
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Der maa i skolen være rigelig adgang til drikkevand. 
Ved alle anlæg maa man have mulige udvidelser for øie. 
Intet større byggearbeide maa paabegyndes, forinden 
^byggeplanerne er approberede. 



Skrivelse af 2 3de marts 1 8 8 6, hvormed oversendes 
ezemplarer af det under 4de marts næstfør approberede 
reglement for examen artium: 

Ved at oversende det ved kongelig resolution af 4de 
marts sidstleden approberede reglement for examen artium 
skal man særlig henlede opmerksomheden paa følgende punk- 
ter i det til grund for resolutionen liggende departe- 
mentsforedrag: 

„I § 1, 2det passus, har undervisnings-inspektionen 
foreslaaet optaget en bestemmelse om, at en rektor i skole- 
raad kan negte en discipel af øverste klasse at fremstille 
sig til examen artium som skolens elev, naar han i det 
sidste aar ved længere eller hyppigere sygdom har været 
hindret fra stadig at følge skolens undervisning, eller der- 
som han i henhold til skolelovens § 13 har været fritaget 
for undervisningen i enkelte fag. Departementet anser en 
saadan bestemmelse overflødig. Naar artiumslovens § 10 
giver den, der har gjennemgaaet en examensberettiget skoles 
øverste klasse, ret til at fremstille sig til examen artium 
ved denne og derved tilkj endegiver, at skolen skal bære 
det fulde ansvar for den, hvis undervisning den har ledet, 
har det selvfølgelig været forudsætningen, at discipelen og- 
saa har nydt skolens fulde undervisning. Har han af en 
eller anden grund været hindret heri, maa det nævnte krav 
bortfalde. Dog bør et saadant forhold altid indberettes til 
overbestyrelsen, der i hvert enkelt tilfælde vil have at af- 
gjøre den af rektor eller bestyrer og skoleraad fattede 
bestemmelses gyldighed. 

Under §§ 3, 7 og 20 er optaget de fornødne bestem- 
melser om den ved lov af 4de mai 1885 indførte prøve 
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i tegning. Som allerede antydet i departementets foredrag,, 
der ligger til grund for den kgl. proposition om den nævnte^ 
lov, ekal der i frihaandstegning ikke afholdes nogen fællea 
examensprøve, hvorimod hver kandidat skal fremlægge to>- 
tegninger, som for gymnasiedisciplene af vedkommende læ- 
rere, for privatis'terne af dem, som departementet dertil 
bemyndiger, skal attesteres at være udførte af kandidaten- 
selv under lærerens kontrol og uden nogensomhelst hjælp 
eller veiledning. De fornødne bestemmelser herom er ind- 
tagne under § 3. I projektionstegning afholdes derimod/ 
examensprøve med fælles opgave, medens begge prøver 
bedømmes under et. Bestemmelserne herom er indtagne^ 
under §§ 7 og 10. Man er gaaet ud fra, at den oven- 
nævnte attestationsret alene bliver at give til lærere ved 
de examensberettigede gymnasier samt offentlige tekniske^ 
og tegneskoler. 

I § IGjBhar undervisnings-inspektionen foreslaaet op* 
taget en bestemmelse om det statariske pensum, der skal 
være speciel gjenstand for prøve ved examen artium. T 
de bemerkninger, hvormed departementet ledsagede inspek- 
tionens indberetning om examen artium i 1884, udtalte^ 
man sig for, at dette pensum blev at vælge af literaturen- 
før 1860. Hertil blev man bevæget ved den uheldige- 
maade, hvorpaa den uindskrænkede valgfrihed var bleven« 
benyttet ved den nævnte examen. Det var dog ikke me- 
ningen med denne tidsgrænse, som desuden kun var tænkt 
som midlertidig, at udelukke fra læsning paa skolen verker* 
i modersmaalet, der var udgivne efter 1860; dette havde 
man tilstrækkelig tilkjendegivet ved at autorisere kresto- 
mathier, der havde optaget meget yngre sager. Men naar 
der af det læste skulde udsondres noget, som fortrinsvis 
egnede sig til en nøiagtigere gjennemgaaelse, og som exami- 
nanden specielt skulde gjøre rede for, antog man, at dette 
helst burde vælges fra et historisk afsluttet tidsrum, om 
hvis almindelige karakteristik der ikke var synderlig dissens*. 
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Det maa imidlertid indrømmes, at enhver saaledes fastsat 
jgrænse er (eller bliver) mere eller mindre vilkaarlig, idet 
-der paa den ene side gives verker, udgivne efter denne 
tid, der fortrinlig egner sig for øiemedet, og paa den anden 
side et uheldigt valg indenfor den ældre literatnr ikke 
derved er udelukket. Departementet har derfor troet at 
burde indhente skolernes erklæringer om dette spørgsmaal, 
før det endelig afgjordes. 

Af skolerne har kun etpar udtalt sig for at bibeholde 
1860 som absolut grænse; enkelte foretrækker 1870 eller 
1875 enten som absolut grænse eller med tilladelse til 
for den senere tid at gjøre et udvalg efter en autoriseret 
krestomathi. Flerheden er for, at der ingen grænse 
fastsættes, og antager, at man har tilstrækkelig garanti i 
rektors tilsyn; andre antyder dog ønskeligheden af, at der 
af styrelsen opstilles en kanon, dog ikke strengt forplig- 
tende, af for statarisk læsning passende verker og derhos 
et minimumspensum at opgive til examen. Fra enkelte 
skoler foreligger forslag til saadanne pensa, mere eller 
mindre afvigende fra det af inspektionen opstillede. 

Departementet ser i de indkomne erklæringer en er- 
kjendelse af, at nogen kontrol med, hvad der oplægges 
til examen artium, er ønskelig, men ikke saameget den 
negative, der udelukker, som en positiv, der veileder. I 
overensstemmelse hermed antager departementet, at den 
satte tidsgrænse og overhovedet enhver begrænsning af den 
art bør opgives. Hvad den kontrol angaar, som bør træde 
isteden, kan man nok være enig i, at for skolernes ved- 
kommende vil rektors tilsyn i almindelighed være tilstræk- 
keligt; men bortseet fra, at privatister ikke er underlagte 
denne kontrol, turde det være baade i undervisningens og 
examens interesse, at der paa en eller anden maade sør- 
gedes for større enhed i fordringerne saavel kvalitativt 
som kvantitativt. Dette tænker departementet sig opnaaet 
dels derved, at valget i almindelighed bliver underkastet 
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oyerbeBtyrehens approlmtion, ligesom tilfældet allerede nxt 
er ved alle lærebøger, del« derved, at oyerbestyrelsen ved 
siden af de autoriserede krestomathier og i henhold til den 
ved skolerne vundne erfaring søger opstillet en række 
v«rker, der egner sig til statarisk læsning paa skolens 
øverste trin. En saadan række vil aldrig kunne betragtes^ 
som afsluttet, og departementet vil derfor tid efter anden, 
enten i forbindelse med beretningen om examen artium« 
eller paa anden maade, have at meddele alle vedkommende 
det fornødne herom. I reglementet, anser man det tilstræk- 
keligt, at der optages en bestemmelse om approbationen, 
med en kort angivelse af, hvilke literaturperioder fortrins* 
vis bør komme i betragtning, samt om et minimomspensum. 
Man har allerede ovenfor antydet, at de ældre perioder 
har visse fortrin i og for sig, og skal tilføie, at det er 
skolens skyldighed i første række at gjøre disciplene 
grundig bekjendt med den klassiske literatur, som livet 
selv kun sparsomt vil bringe dem i borørelse med. Naar 
det imidlertid i en af erklæringerne gjøres gjældende, at 
det statariske pensum bør hentes fra verker, hvis form kan 
styrke disciplenes sproglige bevidsthed og logiske sans, og 
at man af den grund bør holde sig til de afsluttede lite- 
raturperioders klassiske verker (Holberg, Oehlenschlæger, 
Wergeland, Welhaven,) saa kan dette have sin berettigelse, 
men det kan paa den anden side ikke negtes, at netop 
den sproglige bevidsthed og logiske sans i høi grad kan 
skjærpes ved læsning af samtidige digtere, f. ex. en Ibsen. 
Dertil kommer, at nutidslivet og nutidsliteraturan altid vil 
være den, der sterkest drager de unge til sig, saa det 
bliver skolens pligt at udruste dem til ret forstaaelse deraf. 
£r maa derfor end af den mening, at det statariske pen- 
sum med stor, mMtske størst, fordel kan vælges af de ældre 
perioder, finder man det dog utilraadeligt at udelukke de 
nyere; læses bør de selvfølgelig i hvert fald. 

Hvad kvantumet angaar, skal man henvise til departe- 
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mentets bemerkninger i det motiverede udkast til ny 
nndervisningsplan for den høiere skole, hvor man har søgt 
at hævde nødvendigheden af, at læreren ikke formeget 
bindes i denne vigtige undervisning af hensyn til ezamen. 
Undervisningen i modersmaalet har hidtil været den frieste, 
og netop i denne frihed har den havt sit eiendommelige 
fortrin. Departementet har derfor troet, at man ved den^ 
her omhandlede mundtlige prøve bør indskrænke sig til 
at undersøge, hvorledes, men ikke i hvad omfang der er 
læst. Af den grund antager man ogsaa, at der ikke, som 
enkeltvis foreslaaet, bør opstilles et større pensum for 
privatister end skolernes disciple; prøven selv faar vise, 
saavidt gjørligt, om det læste er tilegnet med frugt for 
dannelsen. 

I henhold hertil slutter departementet sig nærmest til- 
inspektionens forslag, dog saaledes at man ogsaa vil have 
givet adgang til at vælge af den nyere literatur og forøv- 
rigt under forbehold af overbestyrelsens approbation. De 
anførte exempler skal alene tjene til en foreløbig veiledningc^ 

Under G er bestemmelsen om, at det, der er oplagt 
til middelskolens afgangsexamen i latin, skal fragaa i artiums-^ 
pensumet, foreslaaet ophævet. Da det synes rimeligt, at 
der for hver examen opstilles et bestemt pensum, og ar- 
tiumspensumet ved den nys stedfundne revision af under« 
visningsplaneroe er bleven ikke ubetydelig indskrænket, 
kan der intet være at indvande mod, at der i det nu^ 
opstillede pensum ikke maa medtages, hvad der er oplagt 
ved middelskolens afgangs examen. — Bestemmelsen om 
fritagelse for prøve, i hvad der er statarisk gjennemgaaet i 
1ste klasse, er gjentaget med den forandring, at denne 
klasses pensum er nøiagtigere bestemt, og at fritagelsen 
er indrømmet dem, der • fremstiller sig til examen som 
gymnasiets disciple uden hensyn til, om de har gjennem 
gaaet dettes samtlige 3 klasser. Man gaar nemlig ud fra, 
at er de optagne i 2den eller 3die klasse, saa er det skeet- 
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'efter en prøve, Bom viser, at de staar paa disee klasBers 
tfitandpnnkt. 

Uader § 16 6r skal departementet foreslaa en tillægs- 
l)estemmel8e i geografi. Vistnok skal der ved examen 
artium ikke prøves i geografi som særskilt fag; men 
iorudsætniugen er dog, at „historielæreren i gymnasiet sikrer 
sig, at de fornødne geografiske begreber til enhver tid 
•forefindes hos disciplene med hensyn til de lande, hvis 
-historie de læser^. (Skolekom. I. Side 142.) I dette 
^iemed er der ogsaa ved undertrisningsplanen -af Iste marts 
^. a. indskjærpet, at undervisningen i geografi paa ethvert 
trin skal ledsage historieundervisningen, og den historie- 
undervisningen tillagte tid er af den grund noget forøget. 
Man antager derfor, at fordringen ved examen sprø ven i 
.historie ogsaa bør udstrækkes til grundtrækkene i de landes 
politiske geografi, for hvis histone kandidaten har at 
^øre rede. 

Ved § 17 C7 skal man foreslaa „kjendskab til lite- 
ratnrens historie^ forklaret i overensstemmelse med under- 
"visningsplanen, forat det klart kan fremgaa, hvorledes 
«dette kjendskab skal søges erhvervet, samt hvorledes det 

^^"^ P^^^^^-" (Forts.) 

Universitets- og skole-annaler, 

ny række, 

der udgives efter offentlig foranstaltning, vil udkomme med 
4;a. 20 sextensidige nummere aarlig til en pris af kr. 4.oo, 
heri iberegnet porto og ombringelse, og kan bestilles ved 
alle postexpeditioner i Norge, Sverige og Danmark, samt 
i expeditionen i A. W. Brøggers bogtrykkeri^ Karl 
Johans gade 12, Eristiania. 

A, W. Brøggerø bogtrykkeri. 



Universitets- og sicole-annaler. 

Ny række. 
Udgivet efter foranstaltning af 

kirke- og nnderrlsnuigs-departemeiitet. 




Departementsskrivelser^ resolutioner m. m. 

(Forts.) 

„I -0, 6 er ^samt til elementerne af den deskriptive 
geometri" udeladt, da kjendskab hertil prøves gjennem 
opgaven i projektionstegning; se § 7 J?. 

Efter det gj ældende reglements § 12 skal censorer 
vælges af overbestyrelsen efter forslag af vedkommende 
rektor eller bestyrer. Dette strider imidlertid mod lovens 
§ 8, hvorefter de skal vælges efter forslag af undervisnings- 
inspektionen. Denne vil dog paa grund af manglende 
personalbekjendtskab i de forskjellige byer for tiden have 
vanskelighed ved at kunne gjøre et saadant forslag. Inspek- 
tionen har derfor foreslaaet at lade det blive ved det 
gamle, dog saaledes at forslaget, der udgaar fra skolen selv, 
indsendes gjennem inspektionen. 

I § 20 er optaget de af departementet tidligere appro- 
berede regler for karaktergivningen i modersmaalet, latin 
og græsk samt naturfag. Lignende regler er nu foreslaaede 
for religion og tegning. 

I § 22 har inspektionen foreslaaet, at præ ceteris eller 
Udmerket godt herefter ikke skal kunne erholdes med 
Godt i et skriftligt fag. Departementet er enigt heri. 
Baade er den skriftlige prøve forsaavidt den vigtigste. 
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8om den i fortrinlig grad viser modenheden, og den er efter 
den nye ordning den eneste prøve, hvor bedømmelsen er 
fælles og følgelig mere unddraget det vilkaarlige skjøn. 
I det mundtlige vil fremdeles en -3 ikke udelukke præ 
eller Udmerket godt. 

Ved siden heraf skal departementet foreslaa, at karakter- 
benævnelserne laudabilis præ ceteris, laudabilis, haud 
illaudabilis og non contemnendus bortfalder, og at der 
herefter benyttes samme benævnelser for kandidater til 
begge arter af examen artium. Man skal bemerke, at efterat 
examen artium er bleven en skoleexamen, synes det mindre 
rimeligt at beholde hine benævnelser, der nærmest hører 
hjemme ved universitetet. Ben forskjel, som i dette punkt 
gjøres paa latin- og real-artianere, synes ogsaa mindre mo- 
tiveret eller i hvert fald ikke konsekvent gjennemført, da 
den, som bekjendt, ikke iagttages ved anden-examen, hvor 
laud, haud etc. uden forskjel tilkjendes latin- og real- 
studenter. Man antager, at de ved vore skoleexamina 
hævdvundne karakterbenævnelser, Udmerket godt, Meget 
godt, etc, herefter bør anvendes saavel ved latin- som 
real-artium. 

§ 25 er ny og indeholder de indtil videre vedtagne 
bestemmelser angaaende krigsskole-aspiranternes examen. 
Ifølge det gjældende reglement har sygmeldte anled- 
ning til at kontinuere lige til i december. Inspektionen 
har i sin indberetning om den i 1884 afholdte examen artium 
gjort opmerksom paa, at denne anledning i høi grad mis- 
bruges paa en maade, der baade forringer examens betydning, 
volder ikke liden uleilighed og bidrager uforholdsmæssig 
til udgifterne ved examens afholdelse. Efter den ældre 
ordning begyndte examen artium i slutningen af juli eller 
begyndelsen af august, og der kunde kontinueres til høst- 
semestrets udgang, altsaa i sidste halvdel af december. 
Nu begynder examen artium i slutningen af mai. Hvis 
man, som af inspektionen foreslaaet, bestemmer, at kontinua- 
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tionsexamen for sygmeldte maa være afsluttet i septem- 
ber, bliver fristen kortere end før; sætter man den derimod 
til 31te oktober, bliver det gamle forhold omtrent opretholdt. 
Hertil kan der maaske være nogen grand, og man skal i 
§ 27, sidste passus, samt i § 28 foreslaa indsat „inden ud- 
gangen af oktober^, istedenfor det af inspektionen fore- 
slaaede „inden september maaneds udgang'^. 

I § 28, 2det passus, har inspektionen af økonomiske 
grande foreslaaet, at kontinuationsexamen i december som 
regel kun afholdes for inspektionen i Kristiania. Inspek- 
tionen er nemlig gaaet ud fra, at ved enhver examination 
ved examen artium bør censor helst være en mand, som 
ingen befatning har med vedkommende skole og altsaa oftest 
maa søges fra en anden by. Skulde det nu hænde, at 
ovennævnte kontinuationsexamen maatte finde sted ved 
flere skoler, vilde dens afholdelse selvfølgelig blive meget 
mere bekostelig, end om samtlige kontiuuanter examine- 
redes for en enkelt examensmyndighed. Da imidlertid 
hensyn kan tænkes, som gjorde det ønskeligt for kandida- 
ternes skyld, at de ikke ganske berøvedes adgang til at 
kontinuere ved vedkommende skole, har inspektionen fore- 
slaaet, at overbestyrelsen i særegne tilfælde efter ansøgning 
kan give tilladelse dertil . . . ." 



I henhold hertil skulde man anmode hr. rektoren om 
i de tilfælde, da en discipel af gymnasiets øverste klasse 
trods artiumslovens § 10 formenes ikke at burde fremstille 
sig til examen artium som skolens kandidat, strax at indgive 
indberetning herom. Man skal dog i forbindelse hermed 
gjøre opmerksom paa, at man, naar en discipel er opflyttet 
i 3die gymnasialklasse, anser det som det normale forhold, 
at han føres frem til og fremstiller sig ved skolens examen 
artium; er man ved opflytningen i tvil, kan den ske paa 
prøve; men sagen bør i saa fald regelmæssig være afgjort 
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ved nyaar eller senest inden Iste marts. Hvis hao før 
eller efter anmeldelsen gjør sig skyldig i nogen af de i skole- 
lovens § 27 nævnte forseelser, kan rektor eller bestyrer i 
skoleraad bestemme, hvorvidt han har at fremstille sig 
som skolens discipel eller som privatist; udvises han efter 
anmeldelsen i henhold til skolelovens § 28, vil han det 
aar ikke kunne fremstille sig til examen. 

Med hensyn til real-artianernes prøve i frihaandsteg- 
ning bemerkes, at denne efter undervisningsplanen af 1ste 
marts f. a. regelmæssig vil blive at afholde i 2den gymna- 
sialklasse, efter omstændighederne enten mod slutningen 
af første eller andet skolehalvaar. Man gaar ud fra, at pri- 
vatister gives adgang til at underkaste sig denne prøve 
sammen med skolens disciple i det omfang, som skolens 
lokale og øvrige forhold gjør det tilstedeligt. 

Ifølge § 16 £ er valget af det pensum af moders- 
maalets literatur, der til examen artium skal opgives som 
statarisk gjennemgaaet, undergivet departementets appro- 
bation. I anledning heraf skulde man ved indeværende 
skoleaars slutning bede sig opgivet, hvilke verker af Hol- 
berg, Oehlenschlæger og den nyere norske literatur 
efter skolens erfaring fornemmelig egner sig til statarisk 
læsning i gymnasiet. Hvad det kortere udvalg af litera- 
turen angaar, der ogsaa bliver at opgive, antages det med 
hensyn til omfang at kunne sættes til ca. 40 sider af en 
autoriseret krestomathi. 

I artiumspensumet i latin maa ikke medtages, hvad 
der er opgivet ved middelskolens afgangsexamen. Dette 
sidste bør derfor herefter noteres paa vedkommendes vid- 
nesbyrd for bestaaet middelskoleexamen. 

Under prøven i historie for latin-artianere bliver ogsaa 
deres kundskab i vedkommende landes politiske geografi, 
at undersøge. Fordringerne heri bør dog foreløbig stilles 
med forsigtighed, indtil den i dette øiemed udarbeidede 
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lærebog kan antages gjennemgaaet; i skolen gaar man ud 
fra, at denne læses i sin helhed. 

Det kjendskab til den engelske literatnrs historie, som 
kræves til real-artium, forudsættes i det væsentlige erhvervet 
ved lægning af literaturverker, fuldstændige eller i udtog. 
Til veiledning i denne henseende er der i undervisnings- 
planen af 1ste marts f. a. opstillet et pensum, som dels 
statarisk, dels kursorisk vil kunne gjennemgaaes i gymna- 
siets 3 klasser. Ved kjendskab til literaturen menes derfor 
først og fremst kjendskab til de forfattere, som i dette 
pensum er repræsenterede, dernæst en oversigt over lite- 
raturens perioder, navnlig over dem, til hvilke hine forfat- 
tere hører. Idet man gaar ud fra, at examinationen i 
literaturhistorie nærmest knyttes til det læste, bliver dette 
at opgive ved anmeldelsen. Fordringerne i literaturhistorie 
bør paa grund af det knappe timetal, som hidtil har været 
engelsk indrømmet i realgymnasiet, foreløbig stilles med 
varsomhed, ligesom man anser det af vigtighed, at stil- 
prøven gjøres noget lettere, end den hidtil har været. 

(Jnder henvisning til § 5 skal man endelig meddele, 
at regnskab over indtægter og udgifter ved den ved skolen 
afholdte examen artium bliver at indsende til undervisnings- 
inspektionens ^kasserer, kgl. fuldm. P. Ebbell, adr. kirke- 
departementet. 

Skrivelse af 24de marts 1886 til samtlige rekto- 
rer angaaende skoleprogrammernes fremtidige udgivelse: 

Foranlediget ved en henvendelse fra en rektor med- 
deles herved, at departementet iaar ikke vil meddele sko- 
lerne noget schema for den fremtidige udgivelse af skole- 
programmerne, som derfor bliver at trykke i samme antal 
som før, saaledes at 87 exemplarer kan fordeles til svenske 
og danske skoler. Forsaavidt der er tale om iaar i pro- 
grammet at meddele nogen afhandling af mere end almin- 
delig interesse, antages denne — efter anbefaling af hr. 
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rektoren — at burde optages i annalerne. Derhos med* 
deles, at universitets- og skole-annaler herefter ikke vil blive 
tilstillet skolerne gratis, idet forudsætningen har været, at 
skolerne skulde abonnere paa dem. 



Ved skrivelse af 27de april 138 6 approberede de- 
partementet følgende forslag til instrux for inspektøren 
ved Eristiania kathedralskoles middelskole: 

§ 1. Inspektøren har under rektor og som hans hjæl- 
per at føre et mere almindeligt tilsyn ved skolen til opret- 
holdelse af god orden og disciplin, og har han, hvor han 
finder det fornødent, at give derhen sigtende paalæg. Hans 
virkefelt er nærmest middelskolen, men det maa i tilfælde, 
hvor denne vilde blive en unaturlig begrænsning, udstrækkes 
til den hele skole. 

§ 2. Inspektørens daglige tilsyn med orden og dis- 
ciplin gj ælder særlig udenfor de egentlige læsetimer ; i 
disse griber han ikke ind. 

§ 3. Inspektøren bør til enhver tid være bekjendt 
med middelskolens elevers forhold. Til den ende konfererer 
han med klasseforstandere og lærere, gjennemgaar og har 
det nærmeste tilsyn med de i klasserne og paa kontoret 
beroende protokoller, hvori lærerne gjør daglige eller 
maanedlige indførsler; til disse protokoller hører ogsaa 
sang- og gymnastikprotokollerne. 

§ 4. Hvor han ved en discipels forhold i det hele 
maatte finde noget, der bør rettes eller paatales, har han 
derom at konferere med klasseforstanderen. 

§ 5. Inspektøren fordeler lærernes inspektion og har 
overtilsyn med den, ligesom han i specielle tilfælde kan 
forordne særegen inspektion i gaarden. De der inspice- 
rende lærere har at rette sig efter de regler, inspektøren 
maatte give til god ordens opretholdelse. 

§ 6. I tilfælde af en lærers kortere sygdom eller 
andet forfald har han, forsaavidt ei rektor lader timerne 
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besørge ved ea anden tilkaldt lærer eller en vikar, i regelen 
efter samraad med rektor at træffe foranstaltning til, at 
disciplene i de ledige timer sysselsættes paa bedste maade. 
Ansees i den hensigt en forandring i tabellen for den en- 
kelte dag fornøden, besørger han den. 

§ 7. I tilfælde af, at en klasseforstander ikke er til- 
stede til et spørgsmaals afgjørelse angaaende en enkelt 
discipel i klassen (f. ex. tilladelse til at være borte en 
time), kan inspektøren afgjøre spørgsmaalet, ligesom han 
ogsaa i tilfælde af en klasseforstanders længere forfald 
optræder som vedkommende klasses forstander. 

§ 8. Inspektøren fører det nærmeste tilsyn med den 
med skolen forbundne snedkerskole. Han fører tilsyn med, ^ 
at skolelokalets renholdelse udføres overensstemmende med 
den pedellen givne instrux; ligeledes har han tilsyn med 
skolens i dagligt brag værende inventarium og besørger, 
hvor mangler findes, reparationer udførte. 

§ 9. Inspektøren gjennemser nn og da de hefter, 
hvori de skriftlige arbeider for skolen indføres, og har 
efter konference med de forskjellige lærere at sørge for ens- 
artethed i de fordringer, som bør stilles til bøgernes holdelse. 

§ 10. Sager af mere indgribende natur bør, før in- 
spektøren træffer nogen afgjørelse, først forebringes for 
rektor. 

Angaaende erlæggelse af gebyr for udfærdigelse af 
duplikater af examensvidnesbyrd: 

I anledning af en fra en rektor modtagen forestilling sam- 
tykkede departementet i skrivelse af 6te mai 18 86 i, at 
der for udfærdigelse af duplikater af modenhedsvidnesbyrd for 
bestaaede afgangsexamina til skolens sekretær af rekvirenten 
erlægges en godtgjørelse af kr. 1.00 pr. exemplar. 



Skrivelse af 7de mai 188 6 til samtlige skoler om, 
hvorledes det skal forholdes med hensyn til examensvid- 
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ne sby rd m. m. for en skoles disciple, naar de henvises til at 
tage den mundtlige del af examen artium ved en anden skole: 
Foranlediget ved en derom indkommen forespørgsel 
skal departementet meddele, at man har bestemt, at naar 
en skoles disciple henvises til at underkaste sig den mundt- 
lige del af examen artium ved et andet gymnasium, bliver 
skolens hovedprotokol, efterat de fra denne anmeldte er 
indførte deri, at oversende til gymnasiets rektor, som i 
denne protokol har at indføre de vedkommende disciple 
tildelte og i gymnasiets specialprotokoUer indførte karak- 
terer, undertegne samme og efter bestaaet examen udstede 
examensvidnesbyrd. 



Rundskrivelse af 18de mai 1886 til samtlige 
examensberettigede skoler angaaeude skriveunder- 
visningen: 

Efter at have overdraget en komite at bedømme de 
ved middelskolens afgangsexamen i 1885 udførte prøve- 
skrifter og tillige anmodet den om at meddele departe- 
mentet de bemerkninger, hvortil resultatet af skriveunder- 
visningen ved middelskolerne maatte give anledning, har 
denne komite nu afgivet den nedenfor indtagne udtalelse. 

Ved at gjøre skolerne bekjendt hermed, skal departe- 
mentet med hensyn til komiteens ytring om nødvendigheden 
af at fortsætte skriveundervisningen udover klasse III, hvor 
den nu stanser, gjøre opmerksom paa, at skriveundervis- 
ningen i middelskolen er ordnet paa samme maade og er 
tillagt det samme antal timer som f. ex. ved de svenske og ved 
de preussiske skoler, hvor resultatet af denne undervisning, 
saavidt vides, har været fuldt tilfredsstillende. Man føler 
sig derfor ikke overbevist om, at de paaklagede mangler 
ved de af komiteen bedømte arbeider „er en naturlig følge 
af, at man hører for tidlig op med undervisningen i dette 
fag,^ men maa antage, at der er andre grunde tilstede for 
det i det hele lidet tilfredsstillende resultat. 
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Derimod finder man efter det af komiteen oplyste at 
burde indskjærpe den i undervisningsplanen af 1ste marts 
f. a. indeholdte bestemmelse om, at skolen, efterat den 
regelmæssige skriveundervisning er ophørt, har at kontrol- 
lere haandskriftens befæstelse og udvikling paa basis af 
det vundne resultat. Hvorledes denne kontrol hensigts- 
mæssig ordnes, er ligeledes angivet i undervisningsplanen, 
og man finder ikke tilstrækkelig grund til at forlade den 
der anbefalede ordning, men har paa den anden side heller 
intet at erindre mod, at den af komiteens pluralitet angivne 
fremgangsmaade forsøgsvis befølges, hvor den maatte fore- 
trækkes. 

Man henleder opmerksomheden paa, hvad komiteen 
anfører om, at skrivelærerens bestræbelser stadig maa støttes 
af de øvrige lærere i de fag, hvor undervisningen kræver 
skriftlige arbeider. Naar enkelte skolers arbeider gjennem- 
gaaende viser en ret respektabel skrift, viser dette, hvad 
fælles bestræbelser i denne retning formaar. Men grund- 
laget for skrivefærdigheden maa selvfølgelig lægges under 
den egentlige skriveundervisning; i saa henseende henvises 
til komiteens bemerkninger. Man skal derhos foreløbig 
meddele, at der ved departementets foranstaltning i næste 
termin vil blive afholdt et kursus for skrivelærere ; men 
man tror allerede her at burde fremholde, at det ved 
barneundervisningen, uanseet methode, fremfor alt kommer 
an paa jevn fremadskriden og langsom, men sikker tileg- 
nelse; sprang i undervisningen, f. ex. for tidlig opgiven af 
hjælpelinier, dobbelte linier m. m., vil vistnok i dette fag 
vise sig fuldt saa uheldig som i andre. 

I overensstemmelse med komiteens udtalelse vedlægges 
prøve paa papir med dobbelte linier, de mere aabne for 
klasse I og II, de smalere for klasse III — ^V, i hvilke klasser 
som regel dobbelte linier bliver at anvende ved stilskriv- 
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ningen. Hefter paa 6 ark af det vedlagte papir bør sælges 
disciplene for 12 øre pr. stk., med trækpapir.^) 

Man tilbagesender de ved hver skole udførte arbeider 
med skolens og komiteens censar. Denne sidste vil anta- 
gelig herefter kunne tjene som norm for skolernes bedøm- 
melse af deres præstationer i skrivning. 



Komiteens bemerkninger. 

I de i aaret 1879 trykte „bemerkninger ved besvarel- 
serne af de skriftlige opgaver ved middelskolens afgangs- 
examen 1873, udgivet af det kongelige departement for 
kirke- og undervisningsvæsenet" — udtaler den til bedøm- 
melsen af opgaverne nedsatte kommission, side 3, som fælles- 
udtalelse, at „der ikke synes ved alle skoler at lægges 
den tilbørlige vegt paa besvarelsernes form og udseende, 
idet de ved enkelte skoler er stygt og skjødesløst skrevne 
,,..** Komiteen for gjennemgaaelse af besvarelserne i 
modersmaal udtaler, side 5 og 6 : „ . . . . finder vi os 
opfordrede til at dvæle ved et andet punkt, som det viser 
sig ved nogle skolers censur neppe er blevet tillagt den 
betydning, det ganske vist fortjener, vi mener den ydre, 
formelle behandling: interpunktion, retskrivning, arbeidets 
ordentlige udførelse i det hele -— skriften derunder ind- 
befattet. Naar hensees ikke blot til den opdragende ind- 
flydelse, tilvænnelse til orden — ikke mindst ved de skrift- 
lige arbeiders udførelse — har ligeoverfor skolens elever, 
men ogsaa til den omstændighed, at middelskolens under- 
visning for flerheden af de elever, det her gjælder, er af- 
sluttende, at middelskolen for dem er en borgerskole, fra 
hvilken de gaar ud til praktiske stillinger i livet, saa maa 
det ganske vist ansees ønskeligt, at fordringerne i denne 

1) En i denne rundskriFelse optaget bestemmelse om, at der ved 
regning bør anvendes rudet papir, tilbagekaldes som uhen- 
sigtsmæssig. 
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retning stilles høiere, end tilfældet viser sig at have været 
Ted flere skoler. Det forekommer os, at allerede den 
-skyldige respekt for en offentlig afgangs examen, hvis for- 
udringer bør søges holdt oppe i den almindelige bevidsthed, 
maa tilsige dette/ 

Efterat nærværende komite har censureret de modtagne 
1184 prøveskrifter og omtrent samme antal besvarelser i 
modersmaal, maa den straks gjøre den almindelige bemerk- 
ning, at der endnu ikke paa langt nær synes at være til- 
lagt de ovenciterede udtalelser den tilbørlige vegt. 

Allerede det ydre udstyr lader saaledes for de fleste 
^arbeiders vedkommende adskilligt tilbage at ønske. Af 59 
skoler manglede de 28 skolens navn paa papiret, 15 
skoler havde forsømt at underrette om, i hvilket aar ar- 
beidet var udført, kun faa skoler havde noteret censuren 
^aa besvarelserne, 27 skoler indsendte sine arbeider snart 
paa hvidt, snart paa gult og snart paa blaat papir, i folio, 
4to og 8vo, uden linier, med vandlinier, blaa linier og 
sorte blyantslinier ; ved 19 skoler havde eleverne ikke en- 
gang skrevet saa meget som en liden kvartside, ved nogle 
skoler endog kun skrevet et par linier. 

Af de norske udarbeidelser fandtes ikke faa tilfreds- 
stillende udstyrede, med skolens navn etc. trykt udenpaa, 
skrevne paa smukt, godt papir, medens prøveskrifterne for 
flere skolers vedkommende syntes at vidne om liden omhu 
og interesse for faget fra skolens side. — Vi er ikke i 
tvil om, at vort arbeide havde været lettere, kunde være 
foregaaet hurtigere, og at bedømmelsen af skriften vilde 
have været mere objektiv, hvis alle arbeider havde havt 
det samme udstyr. 

Hvad skriften selv angaar, maa komiteen, idet den for- 
øvrigt henviser til medfølgende karakterlister, udtale, at 
de fremlagte arbeider for største delen viser stor ustøhed, 
vubehjælpelighed og liden sans for smukke former, hvad 
•der ogeaa kun er en naturlig følge af, at man hører for 
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tidlig op med undervisDiDgen i dette fag. Enhver skrive- 
lærers erfaring er visselig den, at de færreste af discip- 
lene i 3die middelklasse opnaar det herredømme over 
pennen, den støhed i formerne, som skalde gjøre en for* 
længet undervisning overflødig. Af flere skoler blev der 
ogsaa i de i 1882 til departementet indsendte erklæringer 
fremholdt ønskeligheden af at faa skriveandervisningen 
fortsat i 4de til 6te middelklasse, og komiteen maa anse 
det meget uheldigt, at planen af 1885 paa dette punkt 
blev staaende ved det gamle. Skal skriveundervisningen^ 
bringe det rette udbytte, er det formentlig aldeles nød- 
vendigt, at der fortsættes med skrivning 1 time ugentlig 
i 4de middelklasse og ialfald V2 time ugentlig i 5te og 
6te middelklasse; komiteen maa saaledes bestemt anbefale, 
at en forandring i denne retning søges gjennemført. Saa- 
fremt dette ikke kan ske, vilde komiteens pluralitet^)* 
anse det meget ønskeligt, om det kunde ordnes saa, at 
eleverne ialfald i 4de og 5te middelklasse havde skjønskrifts- 
bøger, i hvilke de skulde skrive hjemme, og som 2 
gange om maaneden skulde indleveres til skrivelærerens 
bedømmelse, saaledes at der til hver gang maatte være 
skrevet mindst 2 sider. Kaar øvelsen i skjønskrift blev 
ordnet paa denne maade, burde planens bestemmelse om- 
en prøveskrift efter diktat hver maaned bortfalde. 

Komiteen maa lægge megen vegt paa planens bestem- 
melse om, at skrivelæreren skal øve kontrol med elevernes 
skrift i de skriftlige arbeider overhovedet, og den vil — 
som en ikke uvæsentlig side ved denne kontrol — foreslaa, 
at det overlades til skrivelæreren at afgjøre, naar en elev 
kan begynde at skrive paa enkelte linier; ialfald i 4de og 
5te middelklasse vil det vistnok være nødvendigt at til- 
holde eleverne at benytte stilebøger med småle dobbelte 
linier (14 dobbelte linier paa siden) ^). Forøvrigt maa 

1) Et komitemedlem indleverer om dette punkt separat votum. 

2) For et medlems vedkommende henvises til det separate votum. 



269 

naturligvis Bkrivelærerens bestræbelser stadig støttes af 
samtlige skolens lærere i de fag, hvor uadervisningen kræver 
skriftlige arbeider, idet eleverne maa tilholdes at udføre 
alt skriftligt arbeide med saamegen flid og omhu — ogsaa 
med hensyn til skriften — som muligt. Intet slurveri 
maa i saa henseende passere ustraffet. Selv den mest 
nidkjære lærer i skrivning vil staa hjælpeløs og gaa træt, 
hvis han ikke saaledes støttes i sit arbeide. 

Med hensyn til skriveundervisningen tillader komiteen 
sig at anføre : 

1) Det, som i timen skal læres, enten det nu er noget 
nyt, eller det i forrige time gjennemgaaede skal repe- 
teres, maa tydelig forklares, og derefter bør kun dette og 
hvad dermed staar i forbindelse øves i den time. Til for- 
klaringen hører nødvendigvis opskrivning paa vægtavlen, 
gjennemgaaelse af bogstavernes form og forhold saa an- 
skuelig, at eleverne ikke alene forstaar, men ogsaa kan 
forklare de feil, de har begaaet, naar de examineres. 

2) Naar bøger med forskrifter i bogen benyttes, bør en 
anden bog haves ved siden til saadanne øvelser, hvortil 
der i tilfælde ikke åndes tilstrækkeligt rum i den anden. ^) 

3) Naar taktskrivning øves, bør tempoet ikke være hur- 
tigere, end at alle eleverne i klassen kan følge med. 

Angaaende elevernes skrivestilling har komiteen med 
bistand af hr. doktor Bentzen udarbeidet omstaaende 
„regler for elevernes holdning under skriveundervisningen". 
Komiteen maa sluttelig sterkt betone, at færdighed 
i skrivning er af saa stor praktisk betydning ligesaa vel 
for de elever, der fortsætter i skolens høiere afdelinger, 
som for dem, der forlader skolen for direkte at gaa ud i 
livet, — at dette fag maa kunne gjøre fordring paa en 
større omhu og opmerksomhed fra skolens side, end det 
hidtil synes at have været gjenstand for. 

^) For et medlems vedkommende henyises til det separate votum. 
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Regler for elevernes holdning under skriveundervisningen. 

(Det forudsættesy at eleven sidder ved en normal pult.) 

Eleven sidder ret fremfor bordet, hviler med sædet 
og bagfladen af laarene paa bænken og med fodsaalernea 
hele flade paa gulv eller fodbret. Overkroppen holdes 
utvungent saa ret som muligt. Forbindelseslinien mellem 
begge skuldre (skulderlinien) og hovedets tveraxe maa 
begge være parallele med bordpladens bagerste kant. Bryst 
eller underliv maa ikke trykkes mod bordkanten, mea 
holdes nogle cm. fjernet fra samme. Hovedet bøies let 
forover til opnaaelse af en gunstig synsvinkel; øinene» 
afstand fra skrivebogen maa ikke være under 30 cm. Over- 
armene hænger frit ned, lige paa begge sider; albuerne 
holdes noget lavere end bordkanten, og underarmene hviler 
i næsten symmetrisk leie, med omtrent de nederste tre 
fjerdedele paa bordpladen, dog saaledes at haandleddet ikke 
berører bordet. 

Penneskaftet holdes med let bøiede fingre, saaledes 
at 1ste fingers spids støtter venstre side af skaftet, og 
den venstre side af 3die fingers spids høire side af skaftet ; 
2den finger lægges let bøiet ovenpaa skaftet med spidsen 
lidt nedenfor 1ste fingers spids. Bdie fingerspids bør være 
i 3 cm.s afstand fra pennens spids. Naar pennen berører 
papiret (med begge splitter og retvinklet mod bogens 
grundlinier), bør penneskaftet, idet det lægges over 2den 
fingers øverste knoke, forlænget træffe skulderlinien. Høire 
haand berører papiret kun med de noget sterkere bøiede 
4de og 5te fingres spidser. 

Skrivebogen lægges saaledes, at den side, som be- 
nyttes, ligger midt foran kroppen, og med saavidt stor drei- 
ning mod venstre (uden at kroppens stilling forandres), 
at bogstavernes nedtræk staar omtrent retvinklet mod den 
bagerste bordkant. Derved vil skrivebogens nederste rand 
danne en skjæv vinkel med bordkanten. 
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Skrivebevægelserne adføres med fingerleddene og 
haandleddet, saaledes at underarmenes støttepunkt paa bord- 
kanten saavidt muligt ikke forrykkes under skrivningen. 



Et medlem afgiver følgende dissenterende bemerkninger : 
Undertegnede skulde med de øvrige medlemmer af 
komiteen anse det meget ønskeligt, om undervisningen 
i skrivning kunde fortsættes hele middelskolen igjennem, 
altsaa ogsaa i de 3 øverste middelklasser, og jeg tror, 
at ingen kontrol med haandskriftens befæstelse og udvik- 
ling paa basis af det til og med 3die middelklasse vundne 
resultat fuldt ud kan erstatte en regelmæssig undervisning 
i faget. Men naar jeg gaar ud fra den ved planen fast- 
satte ordning, der formentlig ikke lader sig forandre uden 
til skade for andre mere berettigede hensyn, kan jeg ikke 
finde, at det, som komiteens pluralitet foreslaar, nemlig at 
eleverne i 4de og 5te middelklasse 2 gange maanedlig skal 
indlevere mindst 2 sider skjønskrift til skrivelærerens be- 
dømmelse, paa nogen maade er at foretrække for den kontrol, 
som undervisningsplanen af 1885, side 35, paapeger som 
hensigtsmæssig. Ifølge planen bør denne kontrol „være et 
diktat af et vist antal trykte linier, som dikteres i en 
bestemt beregnet tid og skrives paa enkelte linier i en bog, 
hvor høire side tjener som marg til omskrift eller ret- 
telse; . . .^ Denne fremgangsmaade, befulgt gjennem alle 
3 øverste middelklasser, forekommer mig som kontrol- og 
øvelsesmiddel praktisk og effektiv og bør neppe opgives for 
den af komiteens pluralitet antydede øvelse i skjønskrift 
hjemme i 4de og 5te middelklasse, en øvelse, som ikke 
finder sted under lærerens øine, og som vistnok skal be- 
dømmes, men ikke rettes eller gjennemgaaes i en særlig 
dertil fastsat undervisningstid. 

Heller ikke kan jeg være enig i, „at det vistnok vil 
være nødvendigt, ialfald i 4de og 5te middelklasse, at til- 
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holde eleverne at benytte stilebøger med småle dobbelte 
linier^ ; jeg tror meget mere, at man saa tidlig som muligt 
bør frigjøre sig for hjælpelinier* Elever, som ligger efter, 
bør derimod benytte dem i noget længere tid. Dette vil 
ogsaa tjene dem til spore; de vil anse det for en skam 
ikke at faa lov til at skrive paa enkelte linier ligesom de 
øvrige elever i klassen. 

Komiteens pluralitet anfører: „Naar bøger med for- 
skrifter i bogen benyttes, bør en anden bog haves ved 
siden til saadanne øvelser, hvortil der i tilfælde ikke findes 
tilstrækkeligt rum i den anden. ^ Hertil ønsker jeg at føie: 
samt til de i planen nævnte diktater. Jeg tror nemlig, at 
det vil være nyttigt at give saadanne diktater i skrive- 
timerne fra 1ste middelklasse af (i denne klasse dog kun 
korte sætninger paa faa ord), dels for at vænne eleverne 
til dette øvelsesmiddel, der skal benyttes senere, efterat 
den egentlige undervisning i skrivning er ophørt, dels fordi 
de efter min mening er et passende middel til at prøve 
det i skjønskriftstimerne lærte, anvendt med skjønsomhed 
som en jevnt fremadskridende haandskriftøvelse. 

(Forts.) 



Den ved kgl. resol. af 1ste marts 1885 approberede 

undervisningsplan for middelslcolerne og gymnasierne 

faaes tilkjøbs hos bogtrykker Chr. Schibsted. 

Reglement for examen artium af 4de marts 1886 og 
do. for middelskolens afgangsexamen af I4de mai 1886 

faaes tilkjøbs i P. T. Mallings boghandel. 
A. W. Brøggers bogtrykkeri. 



Universitets- o{^ skole-annaler. 

Ny række. 
fCrdgivet efter foranstaltning af 

kirke- og anderyisnings-departementet. 




Departementsskriyelser^ resolntioner m. nu 

.(Forts.) 

Skrivelse af 22de mai 1886, hvorved oversendes 
^xemplar af det under 14de næstfor approberede regle- 
ment for middelskolens afgangsexamen: 

Ved at oversende hoslagte ved kongelig resolution af 
14de mai 1886 approberede reglement for middelskolens 
afgangsexamen skal man henlede opmerksomheden paa føl- 
gende punkter: 

Ad § 1. Som regel afholder en middelskole med kun 
én linie afgangsexamen alene for examinander af denne 
linie. Dog kan den, naar en discipel af en af skolens læ- 
rere, som dertil ansees kompetent, og under skolens kon- 
trol modtager underyisning i de for den anden linie sær- 
egne fag, afholde afgangsprøve ogsaa deri; censor maa i 
saa fald . altid tilkaldes fra en anden examensberettiget 
skole med den tilsvarende linie. Privatister kan alene 
stedes til saadan prøve, naar skolen selv har disciple, som 
fremstiller sig til den. 

Ad § 2. Examinander, der fremstiller sig til afgangs- 
examen ved en examensberettiget skole, forudsættes enten 
at have gjennemgaaet det ved loven bestemte skolekursus 
eller at være optaget i skolen med de i loven bestemte 
forkundskaber. Disciple, der paa grund af sin alder eller 
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tidligere forberedelse ikke egner sig til optagelse i den 
regelmæssige skole, kan med overbestyrelsens tilladelse 
undervises i en parallelklasse efter egen undervisningsplan. 
De er med hensyn til adgang til skolens afgangsexamen 
ligestillede med dens øvrige disciple. 

Medens hidtil en discipel af en examensberettiget 
skole blev at betragte som privatist, hvis han ikke havde 
frekventeret vedkommende skole fra sidste skoleaars begyn- 
delse, gaar man herefter ud fra, at enhver i klasse YI optagen 
discipel regelmæssig fremstiller sig til skolens afgangs- 
examen som dens discipel, uanseet naar i aaret han er bleven 
optaget. Finder man at burde optage en discipel i afgangs- 
klassen alene paa prøve, bør det senest to maaneder før 
examens begyndelse eller ved anmeldelsesfristens udløb 
afgjøres, om vedkommende bør fortsætte med skolens under- 
visning for at fremstille sig til examen som dens discipel 
eller forlade skolen for, om det findes raadeligt, privat 
at forberedes til examen. 

Paa samme roaade forholdes ved examensberettigede 
pigeskoler eller med hensyn til kvindelige elever af andre 
examensberettigede middelskoler, saaledes at piger har 
samme adgang som gutter til efter fuldendt kursus at frem- 
stille sig til skolens afgangsexamen som dens disciple. Ved 
fuldendt kursus forstaaes her regelmæssig det for piger 
indrettede syv-aarige middelskolekursus med eller uden 
efterkursus ; men forsaavidt de ved sin alder eller moden- 
hed har kunnet afslutte sin forberedelse med det ordinære 
sex-aarige kursus, antages de ogsaa i dette tilfælde at 
kunne fremstille sig til examen som skolens disciple. 

De efter 15de april anmeldte kan stedes til examen^ 
naar skolens bestyrelse ikke af hensyn til de i rette tid 
anmeldtes antal eller lignende finder nogen betænkelighed 
derved. 

Den for privatisters adgang til afgangsexamen fast- 
satte lavalder antages ikke at gjælde skolens egne disciple. 
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Ad § 3. Adgang til at blive examineret i et valgfrit 
fag er fremdeles, som hidtil, saaledes at forstaa, at disciple 
af en examensberettiget skole, der indtil læseaarets slut- 
ning har deltaget i undervisningen i et saadant fag, er 
pligtige til at underkaste sig de almindelige aarsexamina 
og middelskolens afgangsexamen i faget, saafremt der ikke 
inden examens begyndelse fra vedkommendes forældre eller 
verger er andraget om fritagelse. 

Ad § 4. Der bør, saavidt muligt, sørges for, at 
examinanderne benytter samme ordbøger, i latin Ingerslevs 
og EjærSy i tysk Kapers, i engelsk Rosings, Larsens, Geel- 
muydens. De ordbøgerne vedføiede anhang, indeholdende 
grammatiske oplysninger om verbets bøining og lignende, 
iQaa før deres benyttelse ved examen forsegles. 

Ad § 5. Hver examinands plads skal udgjøre et rum 
af mindst 4 m^. Saavidt muligt bør undgaaes at placere 
mere end 1 examinand ved hver pult. Pultene bør anbringes 
saaledes, at afstanden fra den enes midte til den andens 
bliver mindst 2 m. 

Ad § 6. De stykker, der bliver at forelægge exami- 
nanderne til extemporal oversættelse fra tysk og engelsk, 
bør fra indholdets side være klare og overskuelige og i 
en sprogform, der kan forudsættes kjendt fra den i skolen 
anvendte læsebog. Censor og examinator bør derfor i 
fællesskab (§ 9) gjennemgaa de stykker, som tænkes benyt- 
tede, idet der selv hos en ellers brugelig forfatter kan 
forekomme steder, som bør forbigaaes. Oftere vil det ogsaa 
vise sig nødvendigt paa forhaand at orientere examinanden 
med hensyn til sammenhængen, forklare navne, opgive 
enkelte udtryk o. s. v. 

Opmerksomheden henledes paa følgende verker og 
samlinger som egnede til extemporaloversættelse : Hauff^a 
Marchen. — Campej die Entdeckung von Amerika (Universal- 
bibliothek fiir die Jugend; Verlag von Gebriider Kroner, 
Stuttgart). — Jung-Stilling^^ Lebensgeschichte. — Tysk Læse^ 
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hog for de lavere klasser i latin- og realskoler af L. Launy 
og Jean Pio, — Tysk Læsebog for de høiere klasser af 
Kaper og Simonsen. — W. Scott^B Tales of a Grandfather. 
Ainsworth, The good, old Times. — Miss Yonge, Kings of 
England. — Marryat, The Settlers; The Children of the 
New-Forest. — Lamb, Tales from Shakespeare. — Dickens, 
A' Child's History of England. — Adams, Sacred Allegories« 
— The English Reader by Autenrieth. — Engelsk Læsebog af 
Ross, Kristensen o. fl. 

Ad § 8. Examinander af latinlinien underkastes ingen 
prøve i tegning, medmindre de har deltaget i den ved 
undervisningsplanen af Iste marts f. a. bestemte valgfri 
undervisning deri i klasse V og VI. 

Ad § 11. For at bestaa middelskolens afgangsexamen 
kræves, at examinanden aflægger prøve i alle til samme 
linie hørende obligatoriske fag, saavel kundskabsfag som 
tekniske fag, skrivning og tegning. Disciple, som i henhold 
til skolelovens § 13 har været fritagne for undervisning i 
et obligatorisk fag, kan dog underkaste sig afgangsprøve 
i de øvrige. Ligeledes antages de, som ikke bestaar den 
skriftlige prøve, at have adgang til at underkaste sig den 
mundtlige. For begge kan udstedes et vidnesbyrd som 
brngeligt ved de sedvanlige aarsprøver, men uden at der 
gives nogen hovedkarakter. 

Ad § 13. Foruden tillægsprøver i valgfri fag eller i 
de til en anden linie hørende særskilte fag merkes, at 
kvinder, der har underkastet sig middelskolens afgangs- 
examen med indskrænket prøve i mathematik (§ 7,) for at 
kunne i henhold til kongelig resolution af 22de december 
1885 optages i et examensberettiget gymnasium, maa sup- 
plere denne prøve med en ny, omfattende saavel algebra 
og arithmetik som geometri i samme udstrækning som ved 
middelskoleexamen for gutter. Forsaavidt de som privatister 
fremstiller sig til klassisk examen artium, behøver tillægs- 
prøven alene at omfatte geometri; fremstiller de sig til 
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realexamen artium, kan denne tillægsprøve ganske bort- 
falde. 

Med hensyn til karakterer ved tillægsprøver gj ælder 
de i §§ 10 og 11 givne bestemmelser. 

Ad § 14. Paa schemaet for indberetning om middel- 
skolens afgangsexamen bliver for skolernes disciple at 
anføre, hvilke klasser af skolen examinanden har gjennem- 
gaaet. samt fra hvilken skole han i tilfælde er bleven 
overflyttet; for privatisters vedkommende anføres, hvilken 
nudervisning han i det sidst forløbne aar har modtaget. 



Skrivelse til samtlige middelskoler af Istejuli 
18 8 6 angaaende gymnastikundervisningen : 

Ved departementets cirkalære af 24de marts 1885 blev 
det tilkjendegivet, at fra og med skoleaaret 1886 — 87 faet- 
sættes 3 hele ugentlige timer som minimum af hver klasses 
undervisningstid i gymnastik, hvorhos der angaaende timer- 
nes fordeling henvistes til, hvad derom er anført i rund- 
skrivelse af 20de februar 1884. 

Da man imidlertid har bragt i erfaring, at dette paabud 
om 3 timers ugentlig gymnastikundervisning ikke ved alle 
kommunale middelskoler er bleven opfattet som angaaende 
disse skoler, finder man sig foranlediget til herved at gjøre 
opmerksom paa, at det forventes, at ogsaa samtlige kommunale 
middelskoler indretter sin gymnastikundervisning i overens- 
stemmelse med, hvad der ifølge førstnævnte cirkulære her- 
efter vil gjælde for de offentlige skoler. 



Angaaende forstaaelse af de i nærværende aargang 
af annalerne, nr. ll,pag. 174 — 75, indtagne bestemmelser om 
honorarer for examination m. v. ved examen artium: 

I Anledning af en forespørgsel om forstaaelsen af 
departementets cirkulære af 21de mai 1885, punkt 2, udtaler 
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departemeatet i skrivelse af 3 1te juli 188 6, at dette 
punkt er saa at forstaa, at censoren af skriftlige arbeider 
foruden den fastsatte betaling for hvert specimen, som 
censureres, kan fordre kr. 10.00 for hverdag, da han maa 
være fraværende fra sit hjem, og skydsgodtgjørelse efter 
regning. 

I skrivelse af 31te juli 18 86 meddeler departe- 
mentet i anledning af en forespørgsel fra undervisnings- 
inspektionen, at der efter omstændighederne antages at kunne 
udbetales censurkomiteens medlemmer, naar de sammen- 
træder til bestemmelse af de skriftlige opgaver (reglement 
for examen artium, § 7) det samme honorar — kr. 10 — 
som det, der er bestemt for møder til [fællescensur ef te r den 
fuldstændige gjennemgaaelee af besvarelserne; derimod har 
det ikke været meningen, at der skal udbetales noget sær- 
skilt honorar for de møder, som ifølge reglementets § 13 
foranstaltes til en foreløbig drøftelse af maalestokken for 
bedømmelsen. 



Skrivelse af 17do august 1886 til en rektor 
angaaende pigers optagelse i middelskolen ved de skoler, 
der ikke er organiserede som fællesskoler: 

I anledning af de med hr. rektorens skrivelse af 16de 
f. m. indsendte andragender om 4 pigers optagelse i kl. VI 
meddeles, at departementet i henhold til kgl. resolution 
af 22de decbr. f. a.^) har vedtaget, at der, hvor den oflfent- 
lige middelskole ikke er organiseret som fællesskole, kan 

^) „Indtil en endelig ordning af spørgsmaalet om pigers forberedelse 
for middelskole- og student-examen kan træffes, bemyndiges kirke- 
og undervisnings-departementet naadigst til at give piger adgang 
til optagelse som elever ved de offentlige høiere almenskoler, hvor 
saadant antages at kunne ske uden væsentlige ulemper for under- 
visningen." 

I departementets foredrag, der ligger til grund for denne resolu- 
tion, heder det: .... Ved afgjørelsen af hidhørende spørgs- 
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pigebørn optages i kl. Y og VI efter ved en optagelsesprøve 
at have godtgjort, at de kan følge med i skolens under- 
visning. Be piger, som kun ønsker at forberedes i det 
ved lov af 15de juni 1878 indskrænkede pensum i mathematik, 
behøver alene at underkaste sig optagelsesprøve i praktisk 
regning, men maa selv besørge sin mathematiske under- 
visning; dog kan denne undervisning ogsaa meddeles af 
skolen, saafremt pigerne uden væsentlig hinder for de 
øvrige disciple kan udgjøre et parti i vedkommende klasse. 

Pigerne betaler de samme skolepenge som gutterne ; 
dog nedsættes de med Vs* ^^^^ d® ^®^^ besørger sin mathe- 
matiske undervisning. I begge tilfælder betales de sed- 
vanlige indskrivningspenge, ligesom moderation bliver at 
beregne for søskende paa samme maade som hidtil for 
gutter. 

De paa ovennævnte maade optagne kvindelige elever 
fremstiller sig til afgangsexamen som skolens disciple, — 
hvis ikke skolen besørger mathematikundervisningen, dog 
først efter at have bestaaet en i betimelig tid afholdt ten- 
tamen i dette fag. 

I skrivelse af Ilte september til en rektor 
angaaende samme sag meddeles endvidere, at hvor skolen 
tilfredsstiller de i resolutionen opstillede krav og departe- 
mentet i henhold dertil har tilladt optagelse, vil senere speciel 
ansøgning for hvert enkelt tilfælde ikke være nødvendig. 

Med hensyn til spørgsmaalet om adgang for kvinde- 
lige disciple til kun at deltage i undervisningen i et enkelt 



maal vil departementet foruden til de almindelige i skoleloven 
selv fastsatte betingelser for optagelse i «n af skolens afdelinger 
eller klasser, ansøgernes alder m. m., væsentlig have at tage hen- 
syn til vedkommende skoles særegne forhold, saasom klassernes 
talrighed, lokalets, specielt de ydre bekvemmeligheders beskaffenhed 
m. m., hvorhos man vil have for øie, at der ved siden af lærernes almin- 
delige tilsyn ogsaa, saayidt muligt^ tilveiebringes særligt kvindeligt 
tilsyn for pigerne. 
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eller enkelte fag, skal mao gjøre opmerksom paa, at efterat 
der nu er givet saavel piger som gutter adgang til at 
optages som elever af skolen, bør skolelovens § 31 gjøre& 
gjældende for begge; adgang tilstedes knn efter optagelses- 
prøve, som viser, at vedkommende kan følge med ved under- 
visningen i dens belhed. Herfra sker kun undtagelse i hen- 
bold til § 13. 



Skrivelse af 19de august 1886 angaaende fælles- 
undervisningens gjennemførelser 

Efterat fællesundervisning med det begyndende skole- 
aar er besluttet indført ved n. n. offentlige skole, har man 
troet at burde give, foruden nogle almindelige antydninger 
om maaden, hvorpaa denne undervisningsform hos os bliver 
at gjennemføre, enkelte nærmere bestemmelser som tillæg 
til reglementet af 6te november 1869. 

Man forudskikker den bemerkning, at man ved fælles- 
undervisning her nærmest tænker paa middelskolen. I 
gymnasiet, hvori man kun undtagelsesvis tænker sig kvinde- 
lige disciple optagne, forudsættes skolens ydre og indre 
ordning at forblive uforandret;, for middelskolen derimod,^ 
der bliver at organisere som fællesskole, antager man, at 
der bør ske visse modiåkatiouer saavel i dens undervisning 
som disciplinære ordning. 

De overveielser, hvorfor fællesundervisningen hidtil hos 
os har været gj anstand, har væsentlig indskrænket sig til 
theoretiske betragtninger, delvis støttede til erfaringer 
vundne i fremmede lande. Disse overveielser har, som 
venteligt, ikke ført til noget bestemt resultat; det er først 
gjennem praktiske forsøg, man kan haabe at se de betæn- 
keligheder, som med eller uden grund fremføres mod fælles- 
undervisningen, reducerede til sin virkelige betydning. 
Det er imidlertid et billigt krav, at forsøg af denne art 
gjøres med den største forsigtighed, at man ved siden af 
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mulige fordele ved syBtemet ogsaa har betænkelighederne 
og nlemperne derved for øie og bedst muligt søger at 
afverge dem. 

Der er, som bekjendt, udtalt stærk frygt for, at pige- 
børnene ved at optages i middelskolen vil udsættes for 
overanstrengelse paa grund af den lange daglige skoletid, 
de mange fag og de spændte examensfordringer. Herpaa 
har man søgt at raade bod ved at gjøre pigernes kursus 
syvaarigt, altsaa et aar længere end gutternes, samt ved 
at sløife et fag; i et andet er fordringerne allerede nu 
mindre for pigerne end for gutterne. Man har derhos 
tænkt sig skolen ordnet saaledes, at pigerne ved udgangen^ 
af det 6te skoleaar, altsaa i regelen i en alder af 15 å 16 
aar, vil have gjennemgaaet et afsluttet kursus med en yder- 
ligere indskrænket fagcyklus. Gjennemgaaelsen af det 7d& 
skoleaar, der fører til middelskoleexamen, bliver en fri- 
villig sag. 

Kaar det endvidere er bleven anført, at pigeskolen,^ 
saalænge den bestaar som særskole, har lettere for at lempe 
sig efter tilfældige individuelle hensyn, yde lettelse for 
skolens arbeide og lignende, skal man gjøre opmerksom 
paa, at skolelovens § 13 aabner adgang til at tage saadanne 
hensyn. Hvor altsaa en elevs evner eller helbred gjør 
det tilraadeligt, vil der være adgang til at fritage ham eller 
hende ogsaa for ikke valgfrit fag. At denne fritagelse 
ogsaa bør kunne gjælde midlertidig eller delvis, skole- 
arbeidet eller hjemmearbeidet, anser man som en selvfølge. 
Men ved siden heraf har man ogsaa tænkt sig skolen ordnet 
saaledes, at de pigebørn, hvis evner, alder og fysiske kraft 
tillader det, faar anledning til at deltage i middelskolens 
undervisning fuldt ud, saaledes som den er anordnet for 
gutter. 

Men hvorledes man end i saa henseende ordner sig^ 
maa i en fællesskole undervisningens stof og specielt dens 
methode væsentlig blive den samme, og i denne ensartet- 
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hed vil man finde en anden og ikke mindre fare ved fælles- 
undervisningen. Man paaberaaber sig i saa henseende 
forskjellen i aandelig begavelse hos de to kjøn, en forskjel, 
som maa respekteres og paaagtes, hvis undervisningens 
og opdragelsens maal skal naaes, personlighedens harmoniske 
udfoldelse. Man staar her foran kjernepunktet i spørgs- 
maalet, idet det gj ælder om at undersøge, om denne for- 
skjel, som ingen vil benegte, allerede gjør sig gjældende 
paa det alderstrin, hvorom her er tale, og om den i til- 
fælde er af den art, at den umuliggjør fællesundervisning. 
Andensteds har man, som bekjendt, afgjort dette spørgs- 
maal til fordel for fællesundervisning, Det maa ogsaa 
erindres, at hvad man fremhæver som specielt kvindeligt, 
trangen til at anskue tingen og opfatte den mere gjennem 
billeder end gjennem abstrakte begreber, større modtage- 
lighed for levende indtryk og ideassociationernes betydning 
fremfor stringente tankeslutninger, opvakt sans for det 
enkelte og konkrete, alt dette betegner en retning i anlægget, 
som ogsaa er karakteristisk for børnealderen ; man vil 
derfor neppe gribe feil, om man i middelskolen fortrins- 
vis tager hensyn til denne retning. Men selv om man 
heri ser muligheden for en ensartet behandling af begge 
kjøn og for i det væsentlige at bevare enheden i methoden, 
saa maa det erkj endes, at der er paavist mangler ved 
middelskolens undervisning, saaledes som den nu er 
ordnet, der vanskelig kan fjernes ved nogen methode; 
man sigter hermed til det pres, hvormed denne undervisning 
af hensyn til examensfordringerne efter fleres mening maa 
foregaa, og en dermed sammenhængende mekanisk til- 
egnelse af kundskab s stoffet. Det er sandsynligt, at denne 
anke i sin almindelighed mere rammer middelskolen, som 
den var, end som den er, og mere skyldes den maade, 
hvorpaa middelskolens plan gjennemføres, end denne selv; 
men i hvert fald udfordres der paa dette punkt stor op- 
merksomhed fra skolens bestyrelses side. Naar der i 
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modsætning til middelskolens undervisning fremhæves, at 
•den kvindelige natur efter sin eiendommelighed kræver 
inderliggj øreise og fordybelse, for aand og hjerte frugtbar 
tilegnelse, maa man gjøre opmerksom paa, at inderlig- 
gjørelse og fordybelse indenfor de grænser, som alder og 
udvikling tilsiger, ikke er eller bør være noget særkjende 
eller særlig opgave for pigeskolen; enhver bestræbelse for 
at imødekomme pigernes krav i saa henseende vil komme 
middelskolens undervisning i det hele tilgode. Alt, hvori 
der ligger en fristelse til en blot udvortes tilegnelse, bør 
omhyggelig undgaaes. 

Som bekjendt, lægger fællesundervisningens forsvarere 
særlig vogt paa den velgjørende ethiske indflydelse, gutter 
og piger gjennem fællesundervisning under den hele opvekst 
^har paa hinanden; den fare, som skulde true sædeligheden 
ved dette system, og som vistnok for mange vækker den 
største betænkelighed ved denne undervisning, skal ogsaa 
erfaring have vist ikke at være tilstede. Man vilde dog 
utvilsomt handle uklogt i ikke at være opmerksom paa 
denne fare. Selv om man kan gaa ud fra, at under nogen- 
lunde normale forhold kjønnenes indflydelse paa hinanden 
vil være den bedste, saa at hvad der er godt og smukt 
hos det ene, ogsaa vil styrke og fremme hvad der er 
smukt og godt hos det andet, saa kan det ikke oversees, 
at man i udviklingsalderen hos begge kjøn møder adskilligt, 
som hverken er smukt eller godt, og som det vil være 
nødvendigt at tage med i beregningen. Man behøver ikke 
her straks at tænke paa fordærvede naturer, skjønt det vel 
maa erindres, at sædelige forvildelser paa en skole let kan 
unddrage sig opmerksomheden, og at et eneste misligt 
individ kan anrette ubodelig skade ; men ogsaa mindre 
karakterfeil hos begge kjøn kan berede fællesskolen alvor- 
lige vanskeligheder. Meget vil her bero paa aanden og 
tonen i de hjem, hvorfra skolen rekruteres, paa lærer- 
personalets aarvaagenhed og evne til personlig indvirkning 
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samt paa tillidsfuld samvirken mellem skole og hjem. Hvi» 
overhovedet skolens opdragende og andervisende gjerning: 
aldrig bør skilles, gjælder dette specielt fællesskolen. Det 
er neppe nødvendigt eller ønskeligt, at disciplinen i en 
saadan skole skal være strammere end i en anden; det er 
tvertom fællesundervisningens grundtanke saa meget som 
muligt at bringe skolen ind under familielivets, den hjemlige 
opdragelses, vilkaar; men bestemte former og en stadig og. 
effektiv kontrol er vistnok en ueftergivelig betingelse for, 
at skolen kan holdes i det rette gjænge. 

Medens rektor er den, der i almindelighed har at lede 
undervisningen og vaage over disciplinen, har han til sin 
assistance en inspektrice, der danner mellemleddet mellem 
ham og de kvindelige elever. Det er disses tarv, hun 
først og fremst har at paase, baade hvad deres arbeid& 
og forhold forøvrigt angaar. I alle alvorligere tilfælder 
har hun at konferere med rektor, som enten selv eller 
gjennem hende træffer den fornødne forføining. Hun fører 
det specielle tilsyn med det kvindelige haandarbeide og 
gymnastik og har i regelen at være tilstede ved under- 
visningen og inspicere i klasserne i den udstrækning, som 
hun finder nødvendig for at have paalideligt kjendskab til 
hver elevs forhold. Det er derfor forudsat, at hun skal 
have et indskrænket antal undervisningstimer. 

Det er i overensstemmelse med fællesundervisningv^ns- 
ide, at skolen ogsaa i sit ydre udstyr gives et saa hjemligt 
præg som muligt. Hvorvidt dette lader sig gjøre, faar 
staa hen; men der bør i hvert fald stræbes hen til, at 
fællesskolen ikke maa staa tilbage for pigeskolen i, hvad der 
almindelig har udmerket den, gjennemført orden og renlighed. 

Hvor skolens gaardsrum er tilstrækkelig stort, er med 
stadig og tilstrækkelig inspektion særskilt legeplads for 
gutter og piger ikke nødvendig. 

Forøvrigt skal man bede følgende iagttaget: 

Mellem to paa hinanden følgende undervisningstimer 
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gives 8 minaters fritid; hvor formiddagens undervisning 
ikke afbrydes ved gymnastik, gives desuden efter to eller 
tre undervisningstimer 20 minaters fritid. 

Naar disciplene efter en undervisningstimes ophør 
forlader klassen, sker dette i række, gutterne først; ved 
opmarsch fra gaardspladsen iagttages det samme. 

Læreren er den sidste til at forlade klassen og 
vil ogsaa, forsaavidt hans inspektionspligt tillader det, regel- 
mæssig være tilstede i klassen, naar disciplene træder ind. 

Daglige karakterer kan antegnes i en protokol, men 
de meddeles disciplene og hjemmet først ved ugens slutning 
af klasseforstanderen, i tilfælde ledsagede af hans anmerk- 
ninger. 

Examener bliver at afholde som sedvanligt; dog bort- 
falder halvaarsexamen, hvor saadan endnu bruges. 

De i reglementets § 44 indeholdte bestemmelser bliver at 
anvende med behørig modifikation for de kvindelige elever. 
Ingen afstraffelse eller strengere irettesættelse bør tildeles i 
klassen eller i klassens nærvær. — Skolelovens § 28 bør 
anvendes med al den strenghed, som hensynet til det heles 
vel kræver. 

Undervisningsplanen af 1ste marts 1885 bliver frem- 
deles at lægge til grund. Med hensyn til pigernes haand- 
arbeide, planen og maalet for samme, henvises foreløbig 
til program for frøken Falsens pigeskole i Kristiania 1885. 
Pigernes haandarbeider bliver at fremlægge ved aarsexame- 
nerne, ligesom ogsaa gutternes, hvor arbeidsskole for disse 
er oprettet, hvad man meget vil anbefale. 

Man vil finde det naturligt, at skolen begynder sin 
gjerning med en andagt, og skulde anse det ønskeligt, at 
dermed fortsattes saaledes, at disciplene ved hver uges 
begyndelse samledes til bøn og sang; oplæsning af den 
følgende søndags evangelium med afsyngelse af et tilsvarende 
salmevers vilde passende danne ugens afslutning. 
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I cirkulære af 28de august 1886 til eamtlige 
offentlige, og examensberettigede kommuniale og private- 
skoler henleder departementet i tilslutning til cirkulære til 
samme af 2d6n marts 1885 (indtaget i nærv. aargang, nr. 
9, side 134) opmerksomheden paa nødvendigheden af, at 
der ved optagelse af elever fra andre skoler anstilles under* 
søgelse om deres forhold ved den skole, de sidst har 
søgt, forsaavidt de ikke derom medbringer vidnesbyrd, af' 
givet ved deres udgang af skolen. 



Om stockholmske pigeskoler. 

Indberetning fra Gabrielle Berg^ lærerinde ved 
frk. Falsens skole, Eristiania. 

Fra 7de april til 30te mai 1886 opholdt jeg mig i 
Sveriges hovedstad i det øiemed at studere de høiere 
pigeskoler med specielt hensyn til undervisningen i natur- 
historie og sundhedslære. Jeg besøgte der følgende lære- 
anstalter : 

Statens normalskola for flickor. 

Statens hogre lararinne-seminarium, 

Ahlinska skoian, 

Wallinska skolau, 

Sjobergs „Lyceum for flickor", 

Clara folkskola. 

Medens gutteskolerne i Sverige er offentlige og giver 
fri undervisning, er de høiere pigeskoler private betalings- 
skoler. En undtagelse danner Normalskolan, der er oprettet 
som øvelsesanstalt for lærerinde-seminariets elever, forsaa- 
vidt som den er offentlig; men den er ingen friskole, om 
den end kræver en noget lavere kontingent end de private, 
nemlig i nederste klasse kr. 65 aarlig, i de to øverste 
kr. 175; ved Ahlinska stiger kontingenten fra kr. 100 til 
kr. 200, ved Wallinska fra kr. 90 til kr. 220. Skoleaaret 
er i Sverige delt i 2 terminer: høst-termin og vaar-termin, 
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betalingen erlægges ved begyndelsen af bver og med et 
høiere beløb for vaarterminen som den længste. Ea ind- 
skrivningsafgift af kr. 10 er sedvanlig, men indregnes ved 
enkelte skoler i første termins kontingent. 

Pigeskolerne er inddelte i forberedelsesskolen og den 
egentlige skole. Normalskolan har 3 forberedelsesklasser 
og 8 overklasser, alle et-aarige; ved Åhlinska findes bloi 
to forberedende klasser — nedre og øvre — , med halvaars- 
opflytning for flinke elever; overskolens 1ste klasse er 
delt efter samme princip. En dygtig elev kan altsaa ved 
gjennemgaaelsen af disse klasser spare to aar. Hvis nedre 
og øvre førsteklasse skal regnes som en, har Åhlinska & 
overklasser. Wallinska har ogsaa blot to forberedende 
klasser, ogsaa der kaldt nedre og øvre ; men dens førsteklasse 
er ikke delt, og dog har dens overskole blot 7 klasser. 
Paa disse er bygget et fire-aarigt artium skursus. Åhlinska 
har et efterkursus, der forbereder til seminariets optagelses- 
examen og svarer til Normalskolans 8de klasse. Hvad 
Sjobergs Lyceum angaar, er det bygget paa en for os saa 
fremmed grund og er saa ]idet egnet for vore mindre 
forhold, at det i denne indberetning ganske kan forbigaaes. 

I pigeskolernes forberedelsesafdeling gaar endel smaa' 
gutter, da statens høiere gutteskoler først optager elever 
i Il-aars alder. 1 Normalskolan optages ingen gutter. Der 
optages ei elever under 6 aar, medens de øvrige skoler 
ikke har nogen regel herfor. 

Ben daglige skoletid er i Normalskolans 8de klasse 
5 timer, i nederste (1ste forberedende) 3; ved Åhlinska 
har 8de klasse gjenn em snitlig 4^4 times daglig under- 
visning; nedre og øvre forberedende har henholdsvis iV* 
og 2V2. „Frukostlofet^^, der falder midt i skoletiden og 
har en varighed af 1 — 2 timer, er fraregnet; de øvrige 
fritider — 10 minuter mellem alle lektioner — er iregnede^ 
Skoletiden er mellem 8 20' og 3 ; 1ste smaaklasses falder 
midt paa formiddagen. 
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Normalskolan opgiver den daglige forberedelsestid i hjem- 
met tjl 1 time 30 minuter for 8de klasse og 11 minuter for 2den 
smaaklasse. Åhlinska har for 8de klasse 2 — 3V2 time, for øvre 
forberedende V2 time, for nedre 1ste overklasse 1 time. Ne- 
derste forberedelsesklasse har begge steder intet hjemme- 
arbeide, da skolerne har det princip ei at anstrenge de smaa, 
før legemet har havt tid til at udvikle sig, hvorfor den første 
undervisning veksler med leg og gymnastik, idet den afbrydes, 
før eleverne har vist tegn til træthed eller kjedsomhed. 
Det er en selvfølge, at undervisningen paa dette trin gjøres 
saa livlig og fornøielig som muligt; men dette søges 
^jennemført gjennem den hele skole, da intet skyes saa 
meget som at trætte, og mangelen paa interesse for skolen 
ansees som dens og hele det høiere aandslivs værste fiende. 

I overensstemmelse hermed er adskillige fag valgfrie, 
paa Normalskolan tysk, engelsk, geometri, udenadlæren af 
vers og prosa, i de høiere klasser ogsaa haandarbeide, 
tegning og sang; paa Åhlinska kommer fransk og gymna- 
stik til. Paa Normalskolan deltog i aaret 18^^86 27 af 30 
elever i de tyske og engelske lektioner, 17 af 30 i geometri- 
undervisningen; i sang -^ solosang — deltog % af 7de 
klasse og halvparten af 8de. I det almindelige haandarbeide- 
kursus for 4de, 5te og 6te klasse deltager to trediedele 
ftf eleverne; i kurset for finere haandarbeider, der ogsaa 
udstrækker sig til 7de og 8de klasse, deltager yderst faa. 
For elever i sprog er der valgfrie konversationstimer, 
hvoraf de franske er de mest besøgte. Ved Åhlinska del- 
tog samme aar af 328 elever 168 i gymnastik. 

Hver 5to skoledag er leksefri og benyttes dels til 
repetitioner, dels til stilskrivning. 

(Forts.) 



A. "W, Brøggers bogtrykkeri. 



^ 
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Universitets- og sJcole-annaler. 

Ny række. 
Udgivet effcer foranstaltning af 

kirke- og nnderrisnings-departémeiitet. 




Om stockholmske pigeskoler. 

Indberetning fra GabrieUe Berg, lærerinde Ted 
firk. Falsens skole, Kristiania. 

(Forts.) 

For passende nnderholdning i fritiderne blev der sørget 
*paa forskjellige maader. En del af Normalskolans have 
sattes om vinteren under vand til skøitebane, medens 
Åhlinska i gymnastiktimerne lod sine elever gaa paa skøiter 
paa Målaren, saalænge isen varede. 

De høiere skoler har tre maaneders sommerferier, en 
maaneds juleferier, en uge paaskeferier og desuden en 
fridag hver ferieløs maaned. Sommerferierne varer fra 
i2den juni til 9de september, juleferierne fra 15de december 
til 15de januar. Almueskolerne har to maaneder sommer- 
ferier. Medens vi gaar ud fra, at ferierne skal benyttes 
til absolut hvile for sjælen, nytter svenske lærere og 
elever en større del af denne ukontrollerede tid til at 
dyrke sine yndlingsstudier, og individet faar derved an- 
ledning til at udvikle sine eiendommeligheder. Børn, der 
staar tilbage, gives anledning til at indhente de andre; det 
&r ikke usedvanligt at engagere huslærer eller guvernante 
for sommeren. Dr. Hallin siger i sit verk „Helsan fram- 
for allt": 

„Huruvida de nu for våra skolor beståmda ferierna 
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bora till tiden inskrftnkas, for att derigenom knnna for- 
minska nndervisningstimmeroas antal ander terminen i skolan, 
år ennu en oppen fråga. Skål kanna anforas både for ocb 
emot en sådan anordning. Visst år dock, att den nu gal- 
lande beståmmelsen bast motsvarar de rådande lefnads- 
forhållanden inom vart land.*^ 

Forfatteren gaar, som man ser, ud fra, at forkortelse 
af ferierne vil have tilfølge en tilsvarende forkortelse af 
den daglige arbeidstid i skoleaaret; han tænker sig ingen 
forøgelse af skolearbeidet. 

De svenske skolepiger er store for sin alder, brede og 
kraftige; der er en velgjørende ro over dem, og de viser 
stor energi i arbeide som i leg. Det forbauser derfor en 
fremmed at se lægernes triste statistiske opgaver over sund- 
hedstilstanden ved skolerne, hvorefter blot halvparten af 
eleverne er friske. 

Karakterer og ezamener spiller ved de svenske skoler 
en stedse mindre rolle, da erfaring skal vise, at dere& 
skadelige virkninger er de overveiende. Karaktererne ind- 
skrænker sig til de saakaldte „terminbetyg'^, der uddeles^ 
ved terminens slutning og indeholder en karakter for hvert 
fag og for flid, orden og opførsel. For anmerkninger i 
aarets løb haves dagbøger, der hver dag forevises i hjem- 
met. Istedenfor at oplægge hele aarets pensum underet 
ved afslutningsexamen benyttes følgende fremgangsmaade : 
Naar et afsnit er læst og repeteret, holdes der efter lærerens 
anmeldelse for bestyrelsen en „repetition", hvorved besty- 
rere og lærere er tilstede og hvortil forældre og foresatte- 
har adgang. I hvert mundtligt fag finder i aarets løb oa. 5 
saadanne overhøringer sted, 2 i høstterminen og 3 i vaar- 
terminen. Ved disse leiligheder gives hemmelige karakterer, 
der faar indflydelse paa termin skarakteren. Wallinska 
skoians flreaarige efterkursus ender med artium eller 
„modenhedsexamen", der er under statens kontrol og fore- 
gaar i nærværelse af dens censorer. Det skriftlige er 
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hovedsagen; det mundtlige afgjøres paa en dag og nden 
andre vidner end de efter loven bestemte. Statens semina- 
rium har baade optagelses- og afgangs- examen ; den sidste 
er fordelt paa kursets 3 aar og er baade skriftlig, mundtlig 
og praktisk. 

Før jeg gaar over til at omtale de enkelte fag, maa 
jeg sige nogle ord om fremgangsmaaden ved undervisningen 
i det hele taget. 

Lærerens opgave sattes i at vække ønsket om kund- 
skaben, før han gav denne selv, og det skede ved uafladelig at 
sætte elevernes sanser og sjælsevner i virksomhed, dels ved 
en livlig mundtlig fremstilling, dels ved forevisning af 
illustrerende sager. Denne methode stillede ikke alene 
store fordringer til læreren, men ogsaa til skolens samlinger, 
som aldrig kunde blive rige nok. I smaaklasseme afbrødes 
undervisningen tidt og ofte for at lege, og det altid, før 
tegn til træthed eller uopmerksomhed havde vist sig. 

Det blev nøie overholdt, at elevernes fremstilling var 
grei, korrekt, fuldstændig, ogsaa i rent sproglig henseende ; 
for paastande, saavel rigtige som falske, forlangtes bevis 
eller grunde, hvilket gjorde pugning unyttig og gisning 
umulig. Til de skriftlige arbeider stilledes de samme 
fordringer. 

£n lektion begyndte sedvanlig med et raskt tilbageblik 
paa foregaaende lekse; derpaa blev dagens pensum drøftet, 
hvorefter ny lekse blev gjennemgaaet ved samtale og 
examination; plancher etc. blev af eleverne beskrevne 
til mindste detail, og jo mere et fag var egnet for anskuelig 
behandling, desmere fandt de ud af selv, idet de lededes 
til at kombinere nye fænomener med før kj endte. Det 
var ikke alene tilladt, men en pligt at spørge om, hvad 
man ikke forstod. I de lavere klasser henvendtes alle 
spørgsmaal som regel til den hele klasse ; alle, som ønskede 
at svare, rakte haanden op, hvorefter en opnævntes. Hvis 
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en eller flere elever gjennem flere lektioner forholdt sig 
passive, blev sagen undersøgt og ordnet. 

Af de enkelte fag vil jeg begynde med at skildre dem, 
som var bovedformaalet for min reise og derfor gjenstand 
for de nøiagtigste iagttagelser, nemlig naturhistorie og 
sundhedslære. Da naturfagene af alle er de mest egnede 
for anskuelig behandling, var den svenske undervisnings- 
methode her paa sin rette plads og naaede her sin største 
høide. Alle sanser kunde her med lethed sættes i virk- 
somhed, alle børnenes kundskaber fra det daglige liv kunde 
udnyttes, deres opmerksomhed spændes, ja selv nysgjerrig- 
heden blev pirret, og der var rig anledning til selvstændige 
undersøgelser og opdagelser. Naturhistorieundervis- 
ningen begyndte ved „Normalskolan^ i 2den overklasse, 
paa Åhlinska allerede i nedre forberedende. Den første 
undervisning var mundtlig og for de smaa illustreret med 
fortællinger. Baade den mundtlige undervisning og lære- 
bøgernes plan var bygget paa den nøiagtige skildring af 
typer, saavel for botanikens vedkommende som for zoo- 
logiens. Typerne var beskrevne, ikke alene med artens 
kjenderaerker, men ogsaa med slegtens og ordenens, og 
ved en senere oversigt over klassen henvistes til disse 
specielle beskrivelser. Som typer anvendtes f. ex. bjørnen, 
bien og flodkrebsen, Primula veris. Undervisningen begyndte 
saaledes med det specielle og gik gjennem elevernes egne 
iagttagelser let og naturlig over til det generelle. Normal- 
skolan havde en stor mængde plancher, hvoriblandt Stuhl- 
manns og adskillige haandtegnede, skeletter, udstoppede 
dyr og fugle; en smuk samling mineralier, forsteninger, 
muslingskaller etc. var en gave fra dronning Louise. For 
fysiken og kemien var der sørget ligesaa godt. Disse 
samlinger optog to værelser i Normalskolans og Seminariets 
fællesbygning, og det ene benyttedes ved den naturhistoriske 
undervisning i begge skoler. Botanik lærtes efter levende 
vekster, der ved Normalskolan hentedes fra haven, ved de 
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øviige medbragtes af lærerne. Normalskolan repeterede efter 
herbarier, hvoraf skolen eiede 15 ensordnede. Det var bør- 
nene paalagt i ferierne at samle og presse et bestemt antal 
vekster, som de ogsaa maatte bestemme. Disse samlinger 
blev gjennemseede af læreren. I Normalskolans 5te over- 
klasse skulde der samles 30 planter, i 6te 50, i 7de 70, 
i 8de 100, tilsammen 250. Enkelte samlede mere end 
det dobbelte antal, et af mange bevis for den interesse, 
hvormed naturfagene omfattedes. 

Sundhedslæren var ved Seminariet og Normalskolan, 
samt ved Wallinska skoian overdraget prof. dr. "Wallis, 
Ved Normalskolan lærtes dette fag blot i 8de (øverste) 
klasse og omfattede fysiologien efter Fosters lærebog og 
plancher, boligernes indredning etc. udelukkende efter 
plancher. I Seminariet og Wallinskas fire artiumsringe lærtes 
fysiologi, og et samaritkurs blev gjennemgaaet af frivillige 
deltagere. Paul Bert's „Lifvet" og Erismanns „Hålsovårds- 
låra" tjente som haandbøger ved siden af Fosters lille bog. 
Det menneskelige legeme studeredes nøiagtig; ogsaa folk- 
sygdomme var gjenstand for en mere indgaaende behandling. 

Dette fag, hvis nytte er saa indlydende, og hvis nød- 
vendighed mere og mere indsees, er ogsaa indført paa 
Clara folkskola i pigeafdelingens to øverste klasser og 
foredrages af fru Sofie Nilsson paa en saa grei og prak- 
tisk maade, at man faar det bestemte indtryk, at hun i 
sine lektioner skjænker eleverne kostelige skatte, som vil 
komme dem til nytte hver dag af deres liv. I de lavere klasser 
gjennemgaar hun zoologien i korte træk, hvorefter hun 
dvæler ved mennesket som en nødvendig grundvold for 
det følgende : ernæringen, beklædningen, nødvendigheden af 
frisk luft, og endelig beskrivelse af de vigtigste folk- 
sygdomme, deres aarsager og forløb, samt pleien og omgangen, 
af den syge. 

Til sunclhedslæren er der indrømmet 3 ugentlige timer 
i hver af de to øverste klasser. Hvis den sætning er 
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fland : hvad staten øder paa skoler, sparer den paa fængsler, 
tror jeg at turde sige en, der er ligesaa sand: hvad 
staten øder paa undervisning i sundhedslære, sparer den 
paa hospitaler. Nogen for almueskolen passende lærehog 
i dette fag har Sverige endnu ikke. I næstøverste klasse 
benyttedes Helso- & Sjukvårdslåra af £. A. Goldkuhl, 
Wexio; i øverste brugtes Eokets kemi, l&rebok for skoler, 
af dr. Otto Ule. 

Modersmaalet indtager selvfølgelig en fremragende 
plads i fagenes række og drives, som alt, meget methodisk. 
Læsningen foregaar høit, meget langsomt og tydeligt og 
med naturlig betoning og udtryk. I de høiere klasser 
læses noget norsk og dansk. Forstaaelse af det læste 
sikres gjennem samtale. Ny lekse gjennemlæses i smaa- 
klasserne mange gange, dagens ca. 3. Læsebøgerne inde- 
holder hovedsagelig historiske, geografiske og naturhisto- 
riske beskrivelser og fortællinger, samt skildringer fra 
hverdagslivet. Der extemporeres i bøger som Robinson 
Crusoe og Fryxell's historiske fortællinger. Diktat fore- 
gaar efter Sundéns „Rattstafningslåra^, der indeholder 
regler og exempler. Der dikteres intet, som ikke først 
er gjennemgaaet. Udenadlæren af vers og prosa 
er frivillig; intet læres uden nøiagtig gjennemgaaelse. 
Grammatik optræder først sent, men drives da meget 
energisk og efter en omfangsrig lærebog. Analyse begynder 
paa et langt tidligere stadium, men drives langsomt; en 
stor del er lagt over paa den franske undervisning. Først 
i 5te overklasse gives gjenfortællinger, og de skrives 
paa skolen. Fra 6te og opskrives frie stile, ca. en hver 
maaned. 

Fremmede sprog udtales overmaade smukt; hvad 
dygtighed forøvrigt angaar, var den forskjellig ved de for- 
skjellige skoler. Fransk var lagt som grundvold i pige- 
skolerne. 

Ved haandarbeids undervisningen var der taget 



295 

hensyn til det praktiske. Fra frøbelske arbeider i smaa- 
klasserne gik den over til linsøm med mønstertegning og 
tilklipning; i almueskolen lærtes ^ olesøm ; eleverne maatte 
udføre alt selv, rids, klipning og prøvning. Det finere 
haandarbe idekursus ved de høiere skoler var, som før 
nævnt, valgfrit. Smaagutterne knyttede fiskegarn og bandt 
tømmer. Strikning lærtes. 

Skrivning udførtes i Normalskolan m6d tung haand, 
i Åhlinska med let ; begge steder indøvedes fra begyndelsen 
af bøie {l^/é cm.) bogstaver for at give en stø haand. 
Taktskrivning brugtes afvekslende med almindelig. 

I tegning benyttedes overalt, ogsaa paa almueskolen, 
Stublmanns metbode med større og mindre afvigelser. Normal- 
skolans høiere klasser tegnede endel efter levende blade. 
Viskelæder og passer benyttedes. 

Regning udførtes mundtlig og skriftlig paa skolen 
ofter Siewers' meget anseede bøger. Skriftlig hjemme- 
regning anvendtes paa Normalskolan allerede fra 3 die smaa- 
klasse. 



Forhandlinger betræffende statsminister Syerdraps 

forslag om beyilgning af en aarlig gage for 

en professor i det norske folkesprog 

(landsmaal). 

Betænkning afgiven af det historisk-filo- 
s o fiske fakultets majoritet (o^ professorerne Ungen 
Bang, Schjøtt, Weisse, Gr. Storm, Lieblein og Skavlan), 
dateret 17de decbr. 1884: 

Da denne sag i en noget forskjellig skikkelse i 1881 
forelaa for fakultetet, udtalte* dettes majoritet (bestaaende 
af proff. Bang, Blis, Lieblein, Sars, Skavlan, G. Storm, 
Unger og Weisse) bl. a., at „en videnskabelig bearbeidelse 
af folkesprogets dialekter maa tage hensyn saavel til old- 
«prog«t, hvoraf de havB udviklet sig, som til folkets nu- 
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værende kultursprog, som deraf skal hente sin berigelse- 
og foryngelse. Den forsker, som skal beherske dialekterne, 
maa have sprogets totalitet for øie, medens den blotte- 
indsamling af stoffet tiltrænger ikke alene én, men flere- 
nnderordnede arbeidere. Men netop af denne grund anse 
vi det for rigtigt, at der oprettes en professorpost i fædre- 
landsk sprog og dialekter.^ Samtidig udtalte en minoritet 
(bestaaende af proff. J. P. Broch, S. Bugge, Daae, Friis, Monrad, 
Bjgb og J« Storm) bl. a: „£n fortsat videnskabelig under- 
søgelse og bearbeidelse af de norske dialekter synes os- 
vistnok at være af stor betydning, men vi mene, at en læ- 
rerpost ved universitetet faar en unaturlig begrænsning, 
der let kan lede til ensidig fremstilling, naar den indskræn- 
kes til det norske folkesprog eller de norske dialekter 
alene, og ikke, hvilket efter vor mening vilde være det 
rette^ omfatter enten norsk eller nordisk sprog og sprog- 
historie i almindelighed I Dernæst .antage vi, at 

et saadant professorat, om det skulde oprettes, ialfald burdo 
være ordinært, saa at universitetet kunde have adgang til^ 
afc foreslaa det besat med den mand, som det efter prøvelse 
fandt mest skikket.^ 

Undertegnede medlemmer have i henhold til disse ud- 
talelser troet at være i overensstemmelse med saavel majo- 
ritetens som minoritetens tidligere udtalelser ved i mødet 
den 19de november at stemme for det forslag, som blev 
fakultetets beslutning. 

Den forsker, som har til opgave at undersøge og viden- 
skabeligt at bearbeide det norske folkesprog, maa opfatte 
dette i videste forstand som alt det virkelig levende 
norske sprogstof og maa i sit studium forfølge dette 
saavel i de mest antike dialekter som i de mere modernt 
afslebne former, i det blandingssprog, som er bleven vore 
byers talesprog, i den indflydelse, som flere af disse former 
have havt paa vort nyere literatursprog og som literatur- 
^proget har havt og fremdeles har paa folkesproget 
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eller paa de enkelte dialekter; han vil endelig i sine stu' 
dier have for øie alle disse sprogformers udgangspunkt i 
det fælles oldsprog eller deres nedstammelse fra fremmede 
sprog i gammel og ny tid. 

£t spørgsmaal af mere praktisk art er det, om man 
vil forene alle disse sider af et sammenhængende fag i én 
professorpost, eller om man vil fordele dem paa flere fag,^ 
forså avidt krav herom vil melde sig, og, eftersom man an- 
skuer dette, vil man komme til at stille sig til det fore-^ 
liggende forslag. Efter vor formening vil, om man som den 
ærede forslagsstiller lægger hovedvegten paa det nu- 
levende folkesprog, den videnskahelige undersøgelse og 
bearbeidelse af dette kunne fuldstændig optage én mand& 
kræfter, og det turde kun skade sagens udvikling, hvis 
man dertil vilde knytte enten foredrag og behandling af 
oldsproget elleraf vort nuværende literatursprogr 
Naar »forslagsstilleren med støtte i en udbredt opinion 
fremlægger et forslag som det foreliggende, bør efter vor 
formening universitetet med tak modtage det, idet alle 8yne& 
at være enige om, at folkesproget kan og bør være gj en- 
stand for videnskabeligt studium ved universitetet og at 
dette fag bedst knyttes til et ordinært professorat, hvorved 
universitetet selv vil faa den det tilkommende ret til at 
dømme om ansøgernes kvalifikationer. 

Yi vil i denne forbindelse ikke tilbageholde en reser- 
vation, som blev fremholdt i fakultetsmødet. Vi tror at 
vide, at for tiden neppe nogen kvaliflceret ansøger vil melde 
sig til embedet, om det oprettes i 1885. Dette er for o& 
ingen væseiillig betænkelighed mod at stemme for at op- 
rette et embede, som af videnskabelige og nationale hensyn 
maatte ansees ønskeligt; men det gjør, at vi anser det rig- 
tigt udtrykkelig at udtale, at videnskabens tarv kræver, ai 
kun en kompetent mand ansættes, og navnlig staar dette 
krav i første række, naar embedet skal indvies og dettea 
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første ihændehaver skal bestemme dets retning og viden- 
ekabelige holdning. 

Professor Skavlan ønsker tilføiet, at han i fakul- 
tetet princip aliter har stemt for postens oprettelse i den af 
statsminister Sverdnip foreslaaede form, hvilken synes ham 
nærmest at stemme med det filosofiske fakultets pluralitets 
erklæring af 15de juni 1881, hvori man udtalte sig for op- 
rettelsen af en „professorpost i fædrelandsk sprog og dia- 
lekter" samt anbefalede posten extraordinært oprettet for 
sprogforskeren Hans Ross. 

Professor Schjøtt, der i alt væsentligt slutter sig til 
majoritetens opfatning, ønsker at tilføie, at han anser den 
form, hvori sagen forelaa tidligere, da posten tænktes op- 
rettet som extraordinær, for heldigere, da man i saa fald 
ved eventuel vakance ei er bunden til i ethvert fald at 
besætte posten. Han tror, det er heldigt for universitetet, 
at der ogsaa gives enkelte friere professurer, hvis besæt- 
telse ikke blot er afhængig af faget, men ogsaa deraf, at 
man har en dertil fuldt ud kvalificeret person. 



Betænkning afgiven af prof. Joh. Storm, dateret 
^Ide novbr. 1884. 

Til det filosofiske fakultet. 

Naar jeg i sagen om professorat i norsk folkesprog 
har sluttet mig til det filosofiske fakultets flertal, da har 
dette været ikke uden visse reservationer, som jeg finder 
det nødvendigt her nærmere at præcisere, da de ikke er 
komne sterkt nok frem i det fælles votum. 

Jeg anser en videnskabelig bearbeidelse af vore dia- 
lekter og disses forhold til oldsproget og beslægtede sprog 
for ønskelig og paakrævet, og saaledes ogsaa oprettelsen 
Af et professorat i denne videnskab for berettiget. 

Derimod kan jeg ikke anse det saakaldte landsmaal 
for en gjenstand for videnskabelig behandling. Man kan 
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Siave hvad mening, man vil, om landsmaaletj saa maa det 
blive at henregne til de praktiske formaal, ikke til de 
videnskabelige. 

Al sprogvidenskab og sprogforskning gaar ud paa at 
granske de til en vis tid virkelig existerende sprog 
og dialekter, ikke saadanne, som førert skal dannes. 

Landsmaalet befinder sig endnu paa problemets stand- 
punkt; det foreligger kun som forslag, og det ikke engang 
som ét forslag, men som mange. Det tales intetsteds i 
landet saaledes, som det skrives, hverken af dannede eller 
mdannede. I den foreliggende literatur skrives det ikke 
paa én, men paa mange maader ; ja man kan sige, at hver 
forfatter har sin sprogform. Men hvilken af disse der skal 
ansees for den rette og endelige, eller om der skal komme 
en ny norm, det kan ikke afgjøres ad videnskabelig vei. 
Ivar Aasen er selv en videnskabsmand af høi rang og han 
har, som bekjendt, skabt landsmaalet theoretisk ved at tage 
Ået ældste og ægteste af hver dialekt, navnlig de bergenske. 
iDette landsmaal har altsaa alle betingelser for at være 
dannet efter videnskabelige principer. Men det har des- 
uagtet vist sig, at de forskjellige forfattere ikke har god- 
kjendt hans normalsprog, men har afveget hver paa sin 
'vis, hver efter sin dialekt. Ivar Aasen skriver f. ex. boki 
(bogen) efter det sognske og flere vestlandske maal ; Høyem 
skriver bokja efter det nordenfjeldske; en tredie kan 
skrive boka efter det østlandske; en fjerde kan flnde sig 
mest tiltalt af bokjé, de midtre fjeldbygders form. Aasen 
skriver aa kasta (at kaste) efter det vestlandske, andre 
aa kaste efter det søndenfjeldske ; intet kunde hindre 
trønderne i at skrive aa kast. Aasen skriver daud 
saud, lid, andre, f. ex. S., oversætteren af Heimskringla, 
dau sau, li, Aasen huset, andre huse, Aasen han 
å:astade, andre han kasta (han kastede). Aasen skriver 
thestar og sander, gutar og gjentur, altsaa tre for 
skjellige flertalsendelser paa r, en adskillelse, som er ukjendt 
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paa Østlandet, hvor det helt oppe i Østerdalen heder h e s t e r^ 
sauer, guter, gjenter. Der kunde nævnes mangfoldige^ 
andre exempler, men dette kan være tilstrækkeligt. 

Om der nu kom en professor i landsmaal og sagde: 
„Det rette er boki, aa kasta, hestar osv., og saaledes 
skal der skriveB**, saa er det klart, at dette lidet vilde 
nytte, naar ikke det skrivende publikum var enigt. Ingen 
professor, ingen autoritet, intet lovbud vilde her strække til. 
Naar ikke forvirringen er endnu større, end den er, 
idet de fleste skrive en modifikation af det Aasenske lands- 
maal, da er dette, fordi der endnu kun er et lidet faatal. 
af literater, som skrive landsmaal ; folkets masse er ikke kom- 
met med< Først naar de østlandske bønder skal oplæres 
til at skrive det vestlandske landsmaal, f. ex. ei vika, me- 
dens de selv sige ei viku eller ei veke, eller boki, naar 
de selv sige boka, eller aa kasta, naar de selv sige aa- 
kaste, osv., først da vil vanskeligheden ret vise sig. 

Jeg tror, intet uden erfaringen vil kunne vise, hvor 
meget eller hvor lidet tanken om landsmaalet er berettiget 
og praktisk. Eun den kan vise, om det er muligt at blive 
enig om et bestemt normalmaal, som hele folkets masse 
kunde finde sig tjent med. Thi et landsmaal beror til 
syvende og sidst paa overenskomst og en almindelig, 
opinion blandt det skrivende og talende publikum, ikke 
paa videnskabelige theorier. 

Jeg er her gaaet ud fra, at der er tale om Ivar Aa- 
sens landsmaal eller en modifikation deraf. Men der er 
ogsaa andre norske skriftsprogsformer, der optræde med 
fordring paa almengyldighed; det er navnlig tilfælde med 
overlærer E. Enudsens sprogform, der støtter sig til, hvad 
han selv anser for den almindelige landsgyldige udtale,, 
men hvad mange andre anse for østlandsk vulgærsprogs 
opblandet med en mængde andre former. En modifikation 
af det Enudsenske sprog er det Bjømsonske, som er be- 
friet for en stor del af de Enudsenske udvæxter og holder 
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«ig nær til bysprogets dagligtale med alle dets uregel- 
mæssigheder, men er for individuelt til at kunne gjøre for- 
dring paa almengyldighed. Men jeg tror, at en modifikation 
af dette sprog, befriet fra de Bjørnsonske egenheder, har 
større udsigt til at trænge igjennem end noget af de andre 
nye forslag. Det er for mig klart, at fremtidens skriftsprog 
og kultursprog vil udgaa fra byernes levende talesprog, 
der efterhaanden fornorskes mere og mere for hver slegt, 
som voxer frem. 

Ligeoverfor al denne splittelse og forvirring kunde 
det være ønskeligt at have en videnskabelig bearbeidelse 
og fremstilling af vore dialekters og forskjellige sprogformers 
væsen, betydning og indbyrdes forhold, der kunde virke 
orienterende og klarende. Men hovedsagen for universi- 
tetet er dette studiu miogforsig, videnskaben for viden- 
skabens egen skyld; først i anden række kommer den an- 
vendte videnskab og de fordele, den kunde medføre. Der 
kan ved universitetet kun være tale om et videnskabeligt 
fitudium af dialekterne, ikke om nogen oplærelse i et lands- 
maal, hvis rette form er usikker, og hvis gjennemførelse 
er et praktisk, ikke et videnskabeligt spørgsmaal. 

Og det er kun under denne forudsætning, at jeg med 
fakultetets flertal stemmer for oprettelsen af et professorat 
i norsk folkesprog. 



Betænkning afgiven af det his torisk-filo- 
sofiske fakultets minoritet (proff. Monrad, Rygh, 
Sophus Bugge, Friis, Daae og Dietrichson), dateret 3 die 
decbr. 1884. 

Undertegnede medlemmer af det historisk-fllosoflske 
fakultet har ikke under nærværende omstæn- 
digheder troet at kunne anbefale det af stats- 
minister Sverdrup fremsatte forslag om oprettel- 
sen af en professorpo'st i det norske folkesprog 
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(landsmaal), og skal herved tillade sig at motivere sio 
meniag. 

Den paatænkte professors lærefag er i forslaget be- 
tegnet som „det norske folkesprog (landsmaal)^. I for- 
slagets motiver siges det, at professorposten tænkes oprettet 
til „granskning og videnskabelig behandling af vore folke- 
dialekter^, eller, som det paa et andet sted udtrykkes, 
forat „landsmaalet" kan blive ^gjenstand for viden- 
skabelig forskning og bearbeidelse^. Derimod er det- 
af forslagsstilleren ingensteds adtalt, at den professorpost, 
som han foreslaar oprettet, tillige skal omfatte vort nu- 
værende skriftsprog; tvertimod synes det omvendte antydet 
med tilstrækkelig klarhed. 

Hvad forslagsstilleren forstaar ved det norske „lands- 
maal^, fremgaar utvilsomt af hans forestilling angaaende revi- 
sion af lovgivningen om folkeskolen, hvortil han selv i motiver- 
ne til sit forslag om oprettelsen af en professorpost henviserr 
I denne forestilling drøftes spørgsmaalet om, hvilken stil- 
ling „landsmaalet** skal anvises i folkeskolen, og det heder 
da: „landsmaalet (har) i det hele ikke . . den stilling i 
skolen, som med rette kan kræves for det. Opgaven maa 
derfor være at give saavel lærerne som børnene betingelser 
ihænde for at kunne bruge landsmaalet, saaledes at der ikke, 
som nu ofte tilfældet, endog i bygder, hvor talesproget 
afviger meget fra det nu brugelige skriftsprog, fremstiller 
sig tvingende grunde til at foretrække dette sidste som 
undervisningssprog. Det første skridt vil være at stille til 
skolens raadighed et tilstrækkeligt udvalg af bøger, for- 
fattede i landsmaalet og beregnede paa undervisning i 
alle fag og paa alle skolens trin. Naar undervisnings- 
midlerne saaledes er bragte tilveie, kunde det tænkes lagt 
i den lokale skolestyrelses haand at afgjøre, hvilket 
sprog, landsmaalet eller det dansk-norske skriftsprog, der i 
kredsenes skoler skal være det regelmæssige undervisnings- 
sprog. Til enhedens bevarelse maatte det fra statens side 
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kræves, at børnene meddeles indsigt ogsaa i det andet sprogs 
saaledes at de autoriserede lærebøger indeholder et rigt 
ndvalg af læsestykker henholdsvis paa landsmaalet og paa det 
dansk-norske skriftsprog. '^ 

Man ser heraf, at forslagsstilleren ved „landsmaalet'^ 
der ved siden af „det norske folkesprog^ nævnes som be- 
tegnelse for den paatænkte professors lærefag, forstaar et nyt 
norsk skriftsprog, der tænkes at skulle i folkeskolen tildelfr 
afløse „det dansk-norske skriftsprog^. 

Yi kan ikke tilraade oprettelsen af den foreslaaede 
professorpost, fordi dens lærefag er „landsmaalet'^, hvilket af 
forslagsstilleren er forstaaet som et nyt norsk skriftsprog, 
væsentlig forskjelligt fra vort nuværende. 

For det første synes det os lidet rimeligt at oprette 
en profeseorpost i et skriftsprog, som endnn ikke er blevet 
et almengyldigt sprog, men som kun existerer i indbyrdes 
afvigende forsøg fra enkelte mænds side paa af de skif- 
tende levende bygdemaal at danne et skriftsprog for 
fremtiden. 

For det andet er bestræbelserne for at afløse vort nu- 
værende skriftsprog eller rigssprog ved et nyt derfra væ- 
sentlig forskjelligt skriftsprog efter vor mening skadelige. 
Vi tro vistnok, at man ved disse bestræbelser ikke vil naa 
det maal, som man ved dem sætter sig, men de vil dog 
efter vor mening paa flere maader bidrage til at sinke vort 
folks kulturudvikling og til at splitte vor nationale enhed. 
Navnlig tro, vi at dette vil ske, hvis det nye skriftsprog 
bliver undervisningssprog i folkeskolen og hvis eleverne ikke 
der faar lære at udtrykke sig skriftlig i vort nuværende 
skriftsprog, hvortil der i folkeskolen selvfølgelig heller ikke 
vil kunne blive tid ved siden af indøvelsen af „landsmaalet''. 
Den vigtigste opgave, folkeskolen næst efter religionsunder- 
visningen har, er efter vor mening den, at sætte eleverne 
istand til at bruge landets almengyldige skriftsprog 
baade i det praktiske liv og under den deltagelse i folkets 
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kulturliv, som deres livsstilling i fremtiden forøvrigt maatte 
give dem adgang til. 

Vort nuværende rigssprog er, slgønt i sin skrevne 
form væsentlig overensstemmende med det danske, dog 
ved nordmænds gjennem mange menneskealdre fortsatte 
bearbeidelse og tilegnelse blevet et sandt landsmaal, 
blevet det eneste almengyldige sproglige udtryk for, hvad 
vor nation i nyere tid har virket og opnaaet som kultur- 
folk, og det vil ikke ved ydre forholdsregler kunne delvis 
fjernes, uden at vor kultur derved vil lide væsentlig 
skade. 

De norske folkedialekter har gjennem lange tider i 
altid større omfang og dybde befrugtet og i norsk retning 
modificeret vort skriftsprog, der omvendt paa mangfoldige 
maader har paavirket almuen, saa at vort skriftsprog nu, 
naar det fremtræder i jævn form og behandler tilvante 
emner, overalt er let forstaaeligt for den norske voksne 
befolkning. Det staar den langt overveiende del ikke blot 
af byfolket men ogsaa af landsfolket praktisk ulige nærmere, 
end det nye „landsmaal^, som enkelte forfattere har anvendt 
i skrift. 

(Forts.) 



Universitets- og skole-annaler, 

ny række, 

.der udgives efter offentlig foranstaltning, vil udkomme med 
ca. 20 sextensidige nummere aarlig til en pris af kr. 4.oo, 
heri iberegnet porto og ombringelse, og kan bestilles ved 
alle postexpeditioner i Norge, Sverige og Danmark, samt 
i expeditionen i A. W. Brøggers bogtrykkeri^ Earl 
Johans gade 12, Eristiania. 

A. W. Brøggers bogtrykkeri. 



Universitets- og sicole-annaler. 

Ny række. 
Udgivet efter foranstaltning af 

kirke- og underrisnings-departementet. 




Forhandlinger betræfTende statsminister Syerdmps 

forslag om beyilgning af en aarlig gage for en 

professor i folkesproget (landsmaal). 

(Forts.) 

I bestræbelserne for at gjøre vore levende folkedialekter 
tnere bekjendte og for at stille dem i et klarere lys se ogsaa 
vi en baade i videnskabelig og national henseende meget 
vigtig gjeming. Vi tro, at denne gjerning, af hvilken 
Ivar Aasen fremfor nogen anden har gjort sig fortjent, bør 
støttes og fremmes ogsaa af universitetet, hvilket allerede 
oftere er skeet ved bevilgning af stipendier til videnskabelig 
undersøgelse af dialekterne. Paa hvilken maade der for frem- 
tiden hensigtsmæssigst kunde virkes for sagen, skal vi her 
ikke nærmere undersøge. Os forekommer det ialfald 
tvilsomt, om en professorpost i norske dialekter kan 
ansees for det til formaalets fremme tjenligste middel. 
Naar vi ikke kan anbefale den maade, hvorpaa studiet 
af vore folke dialekter er tænkt støttet ved det af stats- 
minister Sverdrup fremsatte forslag, er det navnlig, 
fordi folkedialekterne her er sammenknyttede med „lands- 
maalet", dette nye skriftsprog, der tænkes i sin tid 
at skulle afløse vort nuværende. Yi har heller ikke under 
nærværende omstændigheder troet at kunne slutte os til en 
Anbefaling af forslaget med det forbehold, at den foreslaaede 
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professorpost alene kom til at gjælde de levende folkedialekter; 
Yort hovedmotiv hertil er det, at vi nnder nærværende- 
omstændigheder ingen garanti har for, at den foreslaaede 
post, selv om den blev kaldt eo professorpost i det norske 
folkesprog eller i de norske folkedialekter nden tilføielse 
af ølandsmaal*^, ikke alligevel vilde blive forstaaet og be- 
nyttet som støtte for bestræbelserne for at afløse vort 
nuværende skriftssprog ved et nyt „landsmaal''. 

Ogsaa andre betænkeligheder hindre os, saaledes som- 
allerede i det foregaaende antydet, fra at slntte os til ei» 
saadan anbefaling. Yi nøie os med herom at henvise til 
den af et mindretal inden faknltetet den 15de jani 188 i 
i anledning af forslaget om en extraordinær professorpost 
for cand. theol. H. Ross afgivne erklæring. Yi fastholde 
ved nærværende sags behandling i alt væsentligt det, Bout 
i denne erklæring er udtalt, med den forslgel, som det nu 
foreliggende forslags forandrede form [og indhold nødvendig 
medfører. 



Det akademiske kollegiums skrivelse til kirke-departe- 
mentet af 26de januar 1885: 

Kollegiet har under 29de oktober f. a. oversendt til 
det historisk-filosofiske fakultet det kgl. departements 
skrivelse angaaende hr. statsminister Sverdrups forslag om 
bevilgning af en aarlig gage for en professor ved univer- 
sitetet i folkesproget og modtaget fakultetets betænkning 
af 18de december f. a. 

Idet kollegiet oversender denne betænkning med ved- 
lagte 3 bilag, skal kollegiet udtale, at det er enig med 
fakultetets majoritet i at finde det ønskeligt, at« der ved 
universitetet oprettes en lærerpost, hvis særlige opgave det 
skulde være at fremme studiet af de norske dialekter. 
Kollegiet vilde imidlertid anse det mest stemmende med 
universitetets traditioner, om denne professorposts omraade 
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betegnedes som „norsk sprogvidenskab", hvad der ikke 
vilde hindre, at dens indehaver natarligen koncentrerede 
sit arbeide om det norske folkesprog og dettes dialekter«^ 
Idet kollegiet anbefaler denne sag, vil det samtidig 
udtale det haab, at spørgsmaalet om denne bevilgning ikke 
maa staa hindrende iveien for bevilgning af de poster, hvorom 
universitetet har andraget i sit budgetforslag. 



I det til grund for den for storthinget i 1885 fremsatte 
proposition liggende foredrag af 1ste april s. a. udtaler 
departementet, efter at have refereret de foran aftrykte 
erklæringer : 

I anledning af en i 1881 fattet storthingsbeslutning 
om oprettelsen af et extraordinært professorat, der efter 
beslutningens forudsætninger nærmest maatte betegnes som 
et professorat i det norske folkesprog og dets dialekter, 
blev der af det historisk- filosofiske fakultet og det akade- 
miske kollegium afgivet erklæringer, hvoraf fremgaar, at der 
herskede enstemmighed om den store betydning af en fort- 
sat videnskabelig undersøgelse og bearbeide^se af de norske 
dialekter, medens der af en minoritet i fakultetet mod 
beslutningen gjordes gjældende, at en saadan lærerpost, 
naar den indskrænkedes til det norske folkesprog og ikke 
tillige omfattede norsk eller nordisk sprog og sproghistorie 
i almindelighed, vilde faa en unaturlig begrænsning; det 
ansaaes ogsaa mere stemmende med modersmaalets værdig- 
hed, at det repræsenteredes Ted et ordinært universitets- 
embede. I overensstemmelse med en derefter fra kollegiet 
indhentet erklæring om betimeligheden af at optage moders- 
maalet og dets dialekter blandt universitetets faste lærefag 
blev sagen derpaa indtil videre stillet i bero. 

Som det vil sees af de i sagen afgivne erklæringer, 
hersker der ogsaa ved denne leilighed, da der foreslaaes 
oprettelsen af et ordinært professorat i det norske folke- 
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sprog (landsmaalet), enstemmighed om, at bestraøbelsenio 
for at gjøre folkesprogets dialekter mere bekj endte og stille 
dem i et klarere lys er en baade i videnskabelig og national 
henseende meget vigtig gjerning. Heri maa departementet 
erklære sig fuldt ud enig. 

En minoritet i det historisk-filosofiske fakultet, tildels 
bestaaende af de samme medlemmer som i 1881, har 
derimod fremdeles ' troet at burde fraraade oprettelsen af 
den foreslaaede lærerpost. Den henviser i saa henseende 
til de betænkeligheder, som tidligere er blevet gjort gj æl- 
dende mod en saaledes begrænset lærerpost, betænkelig- 
heder, der efter minoritetens mening faar forøget betydning 
derved, at folkedialekterne i det foreliggende forslag er 
sammenknyttede med „landsmaalet^, dette nye skriftsprog, 
der tænkes i sin tid at skulle afløse vort nuværende. For- 
søg i denne retning anser vistnok iminoriteten for unyttige, 
men maa dog betegne bestræbelserne derfor som skadelige. 

Departementet^ skal ^ med hensyn til lærerpostens be- 
grænsning bemerke, at dissentsen væsentlig skriver sig fra 
den noget forskjellige opfatning af folkesproget. Majoriteten 
erkjender det berettigede * i forslagets tanke under forud- 
sætning af, at derved menes en videnskabelig behandling 
af de norske dialekter og disses historiske udvikling i 
forhold til' oldsproget og det nyere skriftsprog. Departe- 
mentet slutter sig i det væsentlige til denne opfatning og 
antager, at studiet af det norske folkesprog i alle dets 
former, de ældre og mere oprindelige saavelsom de yngre 
blandingsformer, forsaavidt de kunne føres tilbage til et 
• fælles udgangspunkt i oldsproget, har en baade naturlig 
og videnskabelig begrænsning. Hvor meget af dette materiale 
den første lærer i dette fag vil kunne inddrage under sine 
undersøgelser, anser man med majoriteten for en under- 
ordnet side af dette spørgsmaal. 

Den betænkelighed, som fakultetets minoritet finder 
deri, at folkesproget i det foreliggende forslag er sammen- 
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kajttet med ^landsmaalei^, og som ogsaa majcritetena 
medlem, professor Joh. Storm, i nogen grad sees a^ dele, 
kan departementet ikke finde begrundet. Man er vistnok 
med den sidstnævnte enig i, at hovedsagen for universitetet 
maa blive det rent videnskabelige studium af folkesproget, 
hvorimod spørgsmaalet om, hvilken sprogform der for frem- 
tiden skal blive den herskende i landet, maa løses ad 
praktisk vei efter livets eget behov og den nationale ud- 
viklings krav. Enhver, hvem det falder naturligt og bekvemt 
i tale eller skrift at anvende folkesproget enten i en af 
dets dialekter eller i en normalform (landsmaal), vil natur- 
ligvis herefter som hidtil bruge det uden hensyn til, hvad 
universitetet maatte*^ lære om den ting, og det vilde, som 
professor Storm bemerker, ganske vist lidet nytte at sætte 
en professor til at docere, hvilken 2 sprogform man burde 
benytte. 

Men paa den anden side turde det dog vel ogsaa ansees 
for en videnskaben fuldt værdig opgave, om den med sin 
undersøgelse og kritik kunde stille sig retledende og regu- 
lerende til den praktiske bevægelse. — Det saakaldte 
landsmaal er, som bekjendt, fra først af opstillet af sprog- 
forskeren I« Aasen i rent videnskabelig interesse; hans 
mening var, at dette normalmaal, ved saavidt muligt at 
sammenfatte alle for de enkelte bygdemaal væsentlige eien- 
dommeligheder, skulde'fremstille den for de norske folke- 
dialekter fælle« sprogform og saaledes danne et totalbillede 
af dem alle; og det medgives jo fra alle hold, at denne 
normalform er opstillet med stor sagkundskab og viden- 
skabelig konsekvents (se professor Joh. Storms ovenanførte 
votum). 

Men findes« det nu ønskeligt, at der ved universitetet 
holdes videnskabelige foredrag over folkedialekteme, saa 
vil det vel af sig selv fremstille sig for docenten som en 
del af hans opgave ogsaa at behandle og belyse, hvad der 
er det fælles karakteristiske grunddrag i alle disse dialekter; 
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og herved Til han da naturlig yære henvist til at under- 
kaste det af Aasen opstillede normalmaal en videnskabelig 
behandling, at stille sig undersøgende, kritiserende eller 
modificerende overfor det alt efter videnskabens krav og 
medfør. Naar en saa videnskabelig vel begrundet normal- 
form som den Aasenske først engang er der, vil en professor 
i norsk folkesprog formentlig neppe kunne undgaa at tage 
den med i sine undersøgelser, og det af rent videnskabelige 
grunde og uden alt hensyn til hans egen personlige stilling 
til spørgsmaalet om dette normalmaals praktiske brug i 
skrift eller tale. Og den omstændighed, at det Aasenske 
landsmaal faktisk allerede i ikke saa ganske liden udstræk- 
ning er anvendt til literær brug, at der bl. a. ogsaa er 
paabegyndt en af det offentlige besørget oversættelse af 
det Nye Testamente deri, samt at stedse flere af de stude- 
rende føler trangen til ved universitetet at erholde nogen 
videnskabelig veiledning i dette landsmaal: alt dette synes 
end yderligere at maatte forstærke de grunde, som fra rent 
videnskabeligt standpunkt taler for en saadan forføining. 

Skjønt saaledes folkedialekterne naturlig vil udgjøre 
den væsentlige gjenstand for den her omhandlede univer- 
sitets-lærers virksomhed, antages dog det saakaldte lands- 
maal ikke vel at kunne udelukkes fra hans undersøgelsers 
omraade, og departementet antager derfor, at den her 
foreslaaede lærerpost rettest bliver at betegne som en 
professorpost i norsk folkesprog, og at læreren 
vil have at behandle de enkelte norske dialekter i det 
ovenfor angivne omfang tilligemed det Aasenske landsmaal. 

Departementet maa efter det anførte anse det ønskeligt, 
at der af det nu forsamlede storthing søges bevilget gage 
for et ordinært professorembede i nævnte disciplin, og man 
skulde derfor anbefale, at der herom maa blive fremsat 
naadigst j!»roposition. 
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Idet angaaende forhandlingerne paa storthinget hen- 
vises til Indst. S. nr. 214 og Storth.-tid. 1885, side 1448, hid- 
-sættes regjeringens indstilling af 10de juli 18 85 
Ang. tilfølgetagelse af storthingets beslutning i sagen. 

Under 17de juni sidsti. har storthinget ifølge vedlagte 
meddelelse fra dets præsidentskab fattet følgende be- 
slutning : 

Som fast aarlig gage for etiprofessorembede i norsk 
folkesprog ved universitetet bevilges kr. 4500,oo. 

Beslutningen er med 60 mod 35 stemmer fattet overens- 
stemmende med den naadigste prop. af Ilte april sidsti. 
{Sth. Prp. nr. 68). Ved siden af prop. havde en repræ- 
sentant indgivet forslag til storthinget om at bevilge en 
aarlig gage for cand. philos. Moltke Moe, forsaavidt han 
udnævnes til professor i norsk folkesprog og folketradition. 
'Gagekomiteen havde i dette anliggende indstillet, at den 
kgl. prop. ikke skulde tages under behandling iaar, medens 
komiteens minoritet, der optog propositionen, gik ud fra, 
at den vordende professor havde adgang til at holde fore- 
drag over folketraditioneme. Efter den givne anledning 
1)lev det i storthinget af nærværende dept.s chef paa 
regjeringens vegne fremholdt, at den vordende lærer ikke 
alene maatte have adgang til at tage folketraditionerne med, 
men at det ogsaa maatte paalægges ham som pligt at 
behandle dem. Dette antoges saameget mere begrundet, 
som man til dette fag havde en særlig skikket mand. 
Efter disse udtalelser frafaldt vedkommende repræsentant 
det ovenanførte forslag om oprettelse af et extraordinært 
professorat for Moe. 

Efter det passerede vil dept., der gaar ud fra, at 
beslutningen, som man herved andrager om vil blive 
naadigst tagen tilfølge, bevirke i kundgjørelsen optaget 
den fornødne tilføielse i den her paapegede hen- 
seende. 
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I henhold til foranførte, der af statsraadets øvrige 
medlemmer i det væsentlige tiltrædes, 

indstilles underdanigst: 
At storthingetB beslutning af 17de juni d. a. ang.. 
bevilgning af fast aarlig gage af kr. 4500,oo for et 
profesBorembede i folkesprog naadigst befales tageik 
tilfølge. 

Denne indstilling blev bifaldt ved kgl. resol. af 18de 
juli s. a. 

Under 6te september 1886 har det naadigst 
behaget Hans Majestæt at bifalde den norske regjerings under- 
danigste indstilling af 27de august næstfør om: 

At den ved kongelig resolution af 22de mai 1885 
cand. mag. B. Gundersen tilstaaede ret for et tidsrum af 
3 aar, fra 1886 at regne, til at afholde examen artium ved 
det af ham bestyrede 2-aarige latin- og realgymnasium for 
sine disciple med samme virkning som de offentlige gym- 
nasier ogsaa bliver gjældende for hans medbestyrer af skolen^ 
cand. mag. M. Søraas, og paa betingelse af, at disciple ved 
optagelsen i gymnasierne har bestaaet middelskolens afgangs- 
examen paa den til hvert gymnasium svarende linie, at de 
ved skoleaarets begyndelse (iste juli) har fyldt ved optagelsen 
i Iste klasse sit 17de, ved optagelsen i 2den klasse sit 
18de aar og at der i skoleaarets løb ikke optages disciple 
fra examensberettigede 3-aarige gymnasier. 

Af det til grund for resolutionen liggende departements- 
foredrag hidsættes: 

Skolebestyrer B. Gundersen i Eristiania har under- 
danigst andraget om, at der bl. a. maa blive besluttet den 
forandring i den kgl. resol. af 22de mai f. a., hvorved der 
tilstodes ham ret til at afholde examen artium for sine 
elever, at han kan optage elever i sine 2-aarige gymnasiers 
Iste klasse, naar de ved skoleaarets begyndelse har fyldt 
sit 17de aar og i 2den klasse sit 18de aar, istedetfor, som^ 
i resolutionen bestemt, at elever, der ønsker optagelse i 
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l8te klasse, maa have fyldt eller inden kalenderaaretr 
adgang fylde sit 18de aar og henholdsvis i 2den klasse 
sit 19 de aar. 

Da det har vist sig, at denne aldersgrænse er for høi, 
idet antallet af de elever, som den gjør det muligt at op- 
tage, ikke paa langt nær er stort nok til at dække adgif« 
terne ved en skole, som arbeider med faldt uddannede 
lærerkræfter og ogsaa forøvrigt søger at tilfredsstille alle 
berettigede krav, er det ham umuligt at beholde denne 
aldersgrænse for optagelsen. Han ansøger derfor om, at 
den nævnte betingelse for optagelse maa blive forandret i 
den ovenfor omhandlede retning. 

I forbindelse hermed har hr. Gundersen henledet op- 
merksomheden paa, at privatister efter den kgl. resol. af 
22de mai f. a. ikke kan blive examinerede ved hans skole. 
Da det ellers paalægges de examensberettigede skoler som 
pligt at examinere privatister, og der ikke, bemerker 
hr. Gundersen, synes at være grund til i denne henseende 
at stille en skole i et undtagelsesforhold, der giver det 
udseende af, at dens artiumsret er af en anden art- 
end de øvrige skolers, saameget mere som det staar i 
overbestyrelsens magt at henvise privatister til examination 
ved en anden skole end den, hvortil de har meldt sig, 
andrager han om, at ordene „for sine elever^ maa bort- 
falde i den kgl. resol., som maatte afgives i anledning af 
hans andragende, uden at han dog herpaa lægger den af- 
gjørende vegt som paa en nedsættelse af aldersgrænsen. 

Departementet skal, under henvisning til det underd. 
foredrag, der ligger til grund for den kgl. resol« af 22de 
f. a^)., bemerke, at man i sin tid ikke fandt at burde tilstaa 
cand. mag. Gundersen ret til at afholde examen artium ved 
det af ham bestyrede gymnasium uden paa betingelse af, 
at disciplene ved optagelse i Iste klasse havde fyldt eller 
inden kalenderaarets udgang fylder sit 18 de aar og henholdsvis 
i 2den klasse sit 19de aar, da man i den af cand. mag. 
Gundersen foreslaaede aldersgrænse, resp. 17 og 18 aarr 
ikke fandt en betryggende garanti for, at skolen vilde blive, 
hvad den udgav sig for at være, nemlig en skole for ældre^ 



ij Trykt i Beptø. tid. for 1885 side 337. 
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£ffcer det af aasøgeren anførte antager dog departementet, 
at der efter omstændighederne vil kunne være føie til 
ialfald eom et forsøg at indrømme det foreliggende andra- 
gende, at aldersgrænsen for optagelsen i skolens Iste o|i^ 
2den klasse sættes til resp. det fyldte 17de og 18de aar 
ved skoleaarets begyndelse (1ste juli). Man skal dog bemerke, 
at hvis det skulde vise sig, hvad der er nogen grund til 
at befrygte, at umodne disciple af de tre-aarige gymnasier 
vil benytte sig af det to-aarige som en utilbørlig gjenvei 
til examen artium, bør dette forsøg paa fra statens side at 
opretholde deslige gymnasier opgives. 

Dept. vil ligeledes anbefale, at den ret, der er tilstaaet 
•cand. mag« Gundersen, ogsaa bliver gj ældende for hans 
medbestyrer af skolen, cand. mag. M. Søraas. 

Derimod finder man ikke føie til at anbefale skole- 
hostyrer Gundersens andragende om, at den ham ved kgl. 
resol. af 22de mai f. a. tillagte ret til at afholde examen 
artium ved sin skole for sine egne disciple ogsaa udvides 
til at omfatte privatister. Man skal gjøre opmerksom paa, 
at der her ikke handles om en ret, men om en pligt, idet 
man har troet at burde paalægge nævnte gymnasier, der 
tilstodes ret til at afholde examen artium for sine egne 
disciple, ogsaa at modtage privat anmeldte til examination. 
*Naar man ikke har gjort dette for ansøgerens to-aarige 
gymnasiums vedkommende, er det skeet, dels fordi der 
ikke er nogen nødvendighed for at knytte dette paalæg til 
den tilstaaede ret, dels fordi man, saalænge det to-aarige 
.gymnasiums virksomhed ikke er tilstrækkelig prc^vet, maa 
foretrække at lade de privat anmeldte examinere ved de 
regelmæssige tre-aarige gymnasier. 



Bnndskrivelse af 14de september 1886 an- 
:gaaende maalet for gymnastikundervisningen: 

I skrivelse af 7de september 1886 til kirke- og under- 
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visnings-departementet har gymnastikinspektøren udtalt sig 
som følger: 

„Saaledes som flere gange anført i indberetningerne 
til det kongelige departement bar jeg grund til at tro, at 
det beyægelsesforraad, hvoraf gymnastiklærerne opsætter 
sine øvelsestabeller, ofte er temmelig tarveligt, saa flere 
vigtige bevægelser enten ganske udelades eller ikke kom- 
mer til sin ret. Dette mindre heldige forhold vilde sand- 
synligvis i væsentlig grad afhjælpes, dersom der blev op- 
sat et program, som ved skoleaarets slutning skulde være 
gjennemgaaet. Et saadant program kunde vistnok affattes 
i form af en række progressive øvelsestabeller; men det 
vilde være vanskeligt at indrette disse efter de ved sko- 
lerne raadende forskjellige forhold, og man vilde derved 
i væsentlig grad berøve læreren hans frihed ^g tage en 
stor del af ansvaret fra ham. Dette åndes ikke at være 
heldigt overfor lærere med den uddannelse, som man ved 
de høiere skoler bør kunne forudsætte. Formentlig rig- 
tigere og tillige langt lettere er det at henvise til den for- 
trinlige af kaptein Bjørnstad efter offentlig foranstaltning 
udgivne „Haandbog i gymnastik 1877". Da bevægelserne 
her er ordnede slegtvis efter en for de fleste tilfælde 
passende progression, kan programmet opstilles blot ved 
at angive, hvor langt man efter nævnte haandbog skal gaa 
inden hver bevægelsesslegt. 

Gymnastikens hovedsagelige maal er ikke legemlige 
færdigheder, men en god helbred, en harmonisk udvikling, 
saavidt som de individuelle anlæg tillader; bevægelserne 
maa altsaa opsættes overensstemmende hermed. Det kunde 
da maaske synes urimeligt at opsætte et vist maal af 
bevægelser for de forskjellige skoleklasser, der ikke er 
ordnede efter legemlig udvikling, og det maa indrømmes, 
at det vilde være bedre, om gymnastiken overalt kunde 
ledes uafhængig af den almindelige klasseinddeling; men 
dette støder ofte paa saa mange praktiske vanskeligheder, 
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at man ikke i almindelighed tør gaa ud fra en saadanu 
ordning. Ved opsættelsen af et program bliver det derfor 
af vigtighed ikke at stille fordringerne høiere, end at største* 
delen af eleverne i samme klasse kan følge med uden skade, 
og der maa gives tilbørlig frihed til saavel at gaa videre, 
som for enkelte afdelinger at ligge noget lavere, end de 
opstillede almindelige fordringer kræver. Programmet maa 
altsaa ikke opfattes som ufravigelig gj ældende for hver 
enkelt elev, men tjener til at angive det minimum, hvortil 
klassen i det hele taget bør være naaet. Den grad a£ 
nøiagtighed, som bør kunne forlanges med hensyn til 
udførelsen, er forskjellig efter bevægelsernes art og maa 
overlades til lærerens skjøn. 

£t paa den antydede maade opsat program vil derhos 
give lærereunlorøget opfordring til ikke for hurtig at forlade 
eller at sløife de indledende bevægelser, hvorved eleverne 
bedre sættes istand til med fordel at udføre kraftige øvelser. 
Jeg tror derfor, at enhver frygt for, at et saadant program 
skulde friste til at optage vel sterke bevægelser for de 
svagere elever, maa forsvinde. 

Særskilt program for hver klasse antages at være 
overflødigt; det er tilstrækkeligt at angive det maal, hvortil v 
6te middelskoleklasse og 3die gymnasialklasse bør komme* 

Da der med hensyn til fegtning i henhold til cirkulære 
af 18de mai 1885 er frihed i valg af vaaben, tror jeg, at 
der ikke bør opsættes noget program herfor, inden større 
erfaring er vunden. I bajonetfegtning, der er lidt forskjellig 
beskreven i Bjørnstads haandbog og i den militære instrux, 
bør formentlig læreren have frihed til at følge enten den 
ene eller deu anden af disse bøger. 

Svømmefærdighed er af største betydning saavel fra» 
et sanitært som fra et rent praktisk standpunkt. Den er 
dog ikke saa almindelig udbredt, som den burde være, 
hvorfor der visselig er grund til at gjøre svømmeunder- 
visning obligatorisk for alle skoler, hvor der ikke er uover«-- 
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-riudelige hindringer tilstede. At den bedste aarstid gaar 
tabt paa gmnd af sommerferierne, og at temperaturen 
eaavel i luften som i vandet flere steder kan være for lav, 
•og at enkelte skoler har vanskelig ' adgang til noget bade- 
sted, er vistnok store ulemper; men der mangler dog ikke 
exempel paa, hvorledes vanskeligheder i denne henseende 
^an overvindes, og da svømning er saa tiltalende for ung- 
dommen, saa lysten driver verket, naar blot anledning 
gives, tror jeg, at skolerne burde forpligtes til at sørge 
for adgang til et passende svømmelokale. Fritagelse herfor 
kunde naturligvis gives efter særskilt motiveret andragende. 
Som imidlertid forholdene nu er, kan ikke svømmedygtighed 
forlanges af alle udgaaende elever, men jeg tror, at man 
vil bringe sagen et godt stykke fremad ved at forlange, 
at de i alle fald skal kunne udføre bevægelserne paa land. 
Svømmeundervisningen vil derved komme i et rigtigere 
spor, og det tør vel hænde, at mange derved ogsaa vil 
faa lyst til at lære anvendelsen heraf i vandet. Da de 
indledende svømmebevægelser mere skal være en snarvei 
til at opnaa en bestemt færdighed end at tjene til den 
legemlige udvikling i lighed med de rent gymnastiske 
bevægelser, og da meningerne om den hensigtsmæssigste 
form for indøvelsen er noget forskjellige, bør lærerne neppe 
bindes ved de i haandbogen anførte indledende bevægelser, 
naar blot maalet, at kunne udføre sammenhængende arm- og 
benbevægelser, er naaet. 

Til veiledning for læreren med hensyn til, hvilke bevæ- 
gelser der bør have overvegten, og hvilke fordringer der 
bør stilles med hensyn til nøiagtigheden ved de forskjellige 
alderstrin, og hvorledes øvelserne i det hele taget bedst 
ledes under forskjellige forhold, • henvises yderligere til de 
af Hj. Ling for det svenske gymnastiske centralinstitut 
udgivne „tabeller^ og „tillågg^. 
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I henhold til foranstaaende tillader jeg mig at foroBlaa- 
følgende 

Program 
for gymnastiken i 3die gymnasial- og 6te middelskoleklasse. 
Af BjømBtads „Haandbog i gymnastik 1877'' skal være 
gjennemgaaet: 

Ordnings- og marschøvelser kap. 1. 

Forberedende bevægelser kap. 2. A. 

Benbevægelser § 37. 

Spændbøininger . . . 3die gymnasialkl § 38. 

6te middelkl. ... til og med nr. 1 64. 

Hævbevægelser . . . 3die gymnasialkl § 39. 

6te middelkl. ... til og med nr. 192.^ 

Balancebevægelser § 40. 

Bevægelser for musklerne paa bagsiden: 

3 die gymnasialkl § 41. 

6te middelkl. ... til og med nr. 236. 
Do. do. do. paa forsiden: 

3die gymnasialkl § 42. 

6te middelkl. ... til og med nr. 259» 
Do. do. do. paa siderne: 

3 die gymnasialkl. § 43. 

6te middelkl. ... til og med nr. 27&. 

Sprang og voltige § 44. 

For 6te middelkl. kan sløifes: 

nr. 313 litr. d— f, nr. 315 litr. c, 
nr. 317, nr. 323, 324, nr. 330. 

Aandingsbevægelser 3die gymnasialkl § 44. 

(Merk trykfeilen i haandb.) 
6te middelkl. ... til og med nr. 335. 

Svømmebevægelser nr. 371, 372. 

Leg kap. 3.'' 
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Departementet tiltræder ovenstaaende forslag til pro^ 
gram for gymnastiken i middelskolen og gymnasiet og an'- 
tager, at det bør blive bestemmende for undervisningen allerede 
iaar. Man skal derhos henlede opmerksomheden paa de oven- 
staaende bemerkninger om evømmeøvelserne og paa ønske- 
ligheden af, at der overalt, hvor der endnu ikke er sørget 
for at skaffe disciplene adgang til passende badeanstalt^ 
træffes forføining til oprettelse af saadan, forsaavidt de 
klimatiske forhold ikke er til hinder derfor. 



Rundskrivelse af 30te oktober angaaende gymnastik-^ 
undervisning for piger. 

I skrivelse af Ilte d. m. til kirke- og undervisnings' 
departementet har gymnastikinspektøren udtalt sig som 
følger : 

„Gymnastik indføres nu i flere og flere pigeskoler ; men 
paa grund af lærerindernes forskjellige uddannelse er 
undervisningen endnu mindre ensartet end gutternes. Det 
synes derfor at være grund til at angive en ledetraad for 
pigernes gymnastik, i alle fald for de første stadier. Man 
savner vistnok endnu en passende norsk haandbog« der 
særlig er bestemt for pigers øvelser; men af en erfaren 
svensk lærerinde er der under merket W. D. udgivet en 
fortrinlig veiledning nemlig: „Minnesbok i gymnastik, 
Stockholm 1871" (2det oplag 1878). Denne indeholder 
ikke megen bevægelsesbeskrivelse, der imidlertid for største- 
delen kan hentes fra Bjørnstads „haandbog;*' heller ikke 
gaar den synderlig vidt; men man skal dog længe søge 
efter en ledetraad, der i samme grad er kort, tydelig 
og indholdsrig. 

Jeg tror derfor, at man ved enhver skole, hvor gym^ 
nastik optages for pigerne, først bør gjennemgaa nævnte 
minnesbok i sin helhed, inden der gaaes videre. Der bør 
dog være temmelig stor frihed, hvad kommandoordene angaar^ 
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ligesom de anførte lege bør kanne andergaa modifikationer ; 
men det maa dog være en selvfølge, at kommando og 
instruktion ikke foregaar paa svensk, saaledes som enkelte 
rSteder har været tilfældet. 

For at erholde den tilsigtede virkning af øvelserne kræves 
en rigtig udførelse, følgelig kontrol med bevægelsernes 
^orm og fremfor alt frit aandedræt. Derfor tror jeg, at 
det under gymnastiken bør kunne forlanges, at eleverne har 
•en bekvem dragt/ 

I henhold til ovenstaaende skal departementet, der 
anser det ønskeligt, at gymnastik for piger indføres i samme 
udstrækning som for gutter, anbefale, at vedlagte „minnes- 
bok** lægges til grund for undervisningen. 



Universitets- og skole-annaler, 

ny række, 

der udgives efter offentlig foranstaltning, vil udkomme med 
ca. 20 sextensidige nummere aarlig til en pris af kr. 4.oo, 
heri iberegnet porto og ombringelse, og kan bestilles ved 
alle postexpeditioner i Norge, Sverige og Danmark, samt 
i expeditionen i Å. W. Brøggers bogtrykkeri^ Karl 
Johans gade 12, Kristian ia. 



Den ved kgl. resol. af 1ste marts 1885 approberede 

undervisningsplan for middelskolerne og gymnasierne 

faaes tilkjøbs hos bogtrykker Chr. Schibsted. 

Reglement for examen artium af 4de marts 1886 og 
do. for middelskolens afgangsexamen af i4de mai 1886 

faaes tilkjøbs i P. T. Mallings boghandel. 



A. W. Brøggers bogtrykkeri. 



Universitets- og sJcoJe-annaJer. 

Ny række. 
Udgivet efter foranstaltning af 

kirke- og undervisnings-departementet, 
Nr. 21. I Isle aargang. I 1886. 



Undervisningsinspektørerne prof. O. E. Schiøtz og 

rektor Horns udtalelse om dr. Elling Holsts lærebog 

„Om høiere arithmetiske rækker^^ 

I anledning af departementets forespørgsel, om der 
«r noget at indvende mod, at dr. Elling Holsts lærebog 
„Om bøiere arithmetiske rækker^, naar derom andrages, 
anvendes ved undervisningen i realgymnasiet, har under- 
visningsinspektøren, prof. O. E. Schiøtz, under 16de oktbr. 
d. a. afgivet følgende, af undervisningsinspektøren, rektor 
Horn, tiltraadte erklæring: 

Skoleloven opstiller som fordring ved realartium, at 
kandidaten skal have grundigt kjendskab til de almindeligst 
forøkommende rækker. Hvilke rækker der skal forstaaes 
herved, angiver loven ikke nærmere; men den er bleven 
forstaaet saaledes, at der kun menes rækker, som ikke 
kræver komplexe størrelser til sin udvikling, og man er 
da bleven staaende ved de høiere arithmetiske rækker, 
den binomiske række og rækkerne for e^ og Z (/ + x). I 
den foreliggende lærebog har dr. Holst søgt at give en 
fremstilling af disse rækker; for at lette elevernes arbeide 
har han af læren om den hele funktion og om rækkers 
konvergens alene medtaget, hvad der udkræves til for- 
staaelse af de nævnte rækkers udvikling. Det maal, for- 
fatteren saaledes har sat sig, forekommer det mig, at han 
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i det hele har løst paa en heldig maade. FremstilliogeD 
er almindelig klar og beviserne stringente. I det føl- 
gende skal jeg derfor indskrænke mig til en del korte 
bemerkninger angaaende bogens indhold. 

Efter et indledende kapitel om funktioner ialmin de- 
lighed gaar forfatteren i afsnit II og III over til at betragte den 
hele funktion og udvikle de egenskaber af denne, som behøves 
for det følgende. Angaaende beviserne her har jeg kuD 
at bemerke, at der i § 6, 2 er glemt at anføres, at man 
i beviset betragter de numeriske værdier af den variable or 
og dens to grænser a og 6, medens de i teksten behandles 
som algebraiske størrelser. Under behandlingen af en 
algebraisk lignings rødder opstilles det som et postulat, 
at enhver saadan ligning maa have mindst en rod. Dette 
forekommer mig heldigt; den nævnte sætning er nemlig saa 
vigtig, at eleverne bør kjende den, skjønt man paa dette 
standpunkt ikke kan give noget fyldestgjørende bevis. I 
§ 12, 2 bestemmes det antal led, som optræder i de for- 
skjellige koefficienter af en hel ligning, naar disse udtrykkes 
ved hjælp af rødderne; dette afsnit forekommer mig mindre 
vigtigt, og jeg synes derfor, det maa være tilladt at forbi- 
gaa det. Rigtignok benytter forfatteren det vundne resultat 
til at bestemme koefficienterne i binomialf ormelen. Ud- 
viklingen af denne formel antager jeg imidlertid vil falde 
eleverne lettere, om man benytter den fremgangsmaade, 
hvormed de allerede er bleven gjort fortrolige i arithme- 
tiken, Broch § 65. Forfatteren slaar selv herpaa i sin 
fortale, og han angiver der ogsaa, hvorledes udviklingen i 
Brochs arithmetik isaafald maa fuldstændiggjøres. I arith- 
metiken gjøres ogsaa opmerksom paa, at koefficienterne 
lige langt fra begyndelsen og enden er ligestore, hvad for* 
fatteren har undladt at bemerke. 

I afsnit IV behandles de arithmetiske rækker paa en 
meget tilfredsstillende maade; det samme gjælder frem- 
stillingen af rækkers konvergens i afsnit V. I afsnit VI 
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behandles endelig de førnævnte konvergerende rækker. 
Udviklingen af den binomiske række er stringent og fyldest- 
gjørende; det er kun at bemerke, at der med mindre tryk 
er anført, at den binomiske række ogsaa er konvergerende 
for grænsen ^ = + 1 paa grund af tegn. Dette er alene 
delvis rigtigt, nemlig for værdier af « > — 1 ; i det tilfælde 

er talværdien af -^-^ = talv. (^-^ _ i) .^ < talv. (æ), 

og altsaa for o: = 1, mindre end 1; leddenes tal- 
værdi bliver derfor for voksende p mindre og mindre og 

nærmer sig 0. Er n = — 1, bliver forholdet —^-^'^ konst. 

= — Æ?; for .r = 1 bliver altsaa leddenes talværdi ufor- 
andret = 1 ; man faar da den oscillerende række 
1 — 1 + 1 — 1 + 1 o. s. V. Endelig for « < — 1 bli- 
ver talv. -^-^= talv. (^-t-i — l) Æ?> talv. (æt); for 
tp \ p / 

.2?=1 er altsaa forholdet mellem to leds talværdier > 1, 
men nærmer sig mere og mere 1 for voksende p. Rækkens 
led vokser derfor over alle grænser; se § 27, 8 eks. 3, 
for æ = I faaes rækken 

_4 .4.7 4.7. 10 4.7.10.13 

3*^3.6 3.6.9 "^ 3.6.9.12 "^ o. s. v., 
som er oscillerende og divergerende. 

For den exponentielle og den logarithmiske række er 
fremstillingen mindre nøiagtig. I udviklingen for begge 
antages nemlig udenvidere, at grænsen for en konvergerende 
række med variable led er lig en række dannet af de 
enkelte leds grænseværdier. Dette er imidlertid kun 
rigtigt, naar den sidste række ogsaa er konvergerende, 
hvilket altsaa først maa undersøges, førend man kan drage 
nogen slutning. Tager man saaledes den geometriske række 
§ 27, 8 eks. 4, i — æ -\- æ^ — .r^ + . •> saa er den for ^ < 1 

lig - — ; ; rækkens grænse for ^ = 1 maa følgelig være lig 

1 -f- .t? 
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— — — = r-; men indsættes grænseværdierne for de enkelte 

led, faaes den oscillerende række: 1 — 1 + 1 — 1 + 1 — • 
Beviserne kan imidlertid let omformes, saa at de bliver 
fuldt stringente, da de nødvendige data findes i teksten. 
For den exponentielle række kan beviset f. eks. føres 
som i bogen indtil nederst paa siden pag. 50; efter at 
have paavist grænserne for de enkelte led, undersøges rækken, 

som er dannet af disse værdier: 1 + y + -z — — + -j — r— r + • • ; 

denne paavises som i bogen, pag. 51, at være konverge- 
rende for alle reelle værdier af y. Sammenligner man nu 
de n første led af denne række med de tilsvarende led af 
den givne række 

'+'T+A(-T)+r^('-f)('-7)+- 

saa er det let at indse, da n er endelig, at forskj ellen 
mellem deres sum kan gjøres mindre end en hvilkensom- 
helst størrelse, naar æ nærmer sig O, eller grænsen for 
summen af de n første led i nederste række for /r = O er 
lig summen af de n første led i øverste række. Dette 
gj ælder, hvor stor end n er, naar den kun er endelig; 
men da maa, siden begge rækker er konvergerende, ogsaa 
grænsen for hele nederste række for ^ = O være lig den 
øverste række. Paa lignende maade kan udviklingen for 
Z (1 + æ) omformes. Det kan forresten bemerkes, at i den 
hidtil benyttede lærebog af dr. Guldberg lider udviklingen 
af disse rækker af samme mangel. 

Forfatteren har paa enkelte steder i bogen benyttet 
petit for, som han nævner i fortalen, at kunne medtage 
enkelte ting, han ikke anser nødvendige til examen ; jeg 
antager ogsaa, at man bør nøie sig med at forlange, hvad 
der staar med almindelig tryk. 

Til slutning vil jeg bemerke, at der paa enkelte 
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steder i bogen, især i formlerne, findes flere trykfeil, 
skjønt ingen trykfeilsliste medfølger. 

Efter det ovenstaaende maa jeg afgive den erklæring, 
at jeg ikke finder, der er noget at indvende mod, at 
dr. Elling Holsts lærebog „Om bøiere arithmetiske rækker 
o. s. V." anvendes ved undervisningen i gymnasiet. Jeg 
forudsætter, at der til realartium alene forlanges, hvad der 
staar trykt med almindelig tryk, og at det maa være til- 
ladt istedenfor § 12, 2 og § 13, 1 at læse det i Brochs 
arithmetik givne bevis for binomialformelen med den 
fuldstændiggjørelse, som dr. Holst angiver i sin fortale. 



Om den latinske ndtale i skolerne. 

Af 
Joh. Storm. 

Der er fra flere rektorer rettet forespørgsler til kirke- 
og undervisnings-departementet angaaende den uoverens- 
stemmelse i udtalen af latin, som for tiden flnder sted ved 
skolerne. Da min mening er bleven æsket om dette punkt, 
skal jeg som den, der ved universitetet for tiden nærmest 
repræsenterer denne specialitet, ikke undlade at udtale mig 
desangaaende. 

Hovedverkerne om den latinske udtale er: 

W. C o r s s e n, Uber Aussprache, Vokaliamus und Betonung 
der lateinischen Sprache. 2te umgearbeitete Ausgabe. I. Leipzig 
1868. 819 s. stor 8vo. H. Leipzig 1870. 1086 s. 

Emil Seelmann, Die Aussprache des Latein nach physio- 
logisch-historischen Grundsåtzen. Heilbronn 1885. 397 s. 

Begge disse verker maa benyttes med forsigtighed. 
Corssens hovedmangel er, at han ikke er fonetiker; han 
har derfor en mekanisk og dilettantisk opfatning af lydene, 
som ofte forleder ham til skjæve slutninger. Som sprog- 
forsker har han meget ensidige studier; den eneste sprog- 
stamme, han har selvstændigt kjendskab til, er den italiske. 
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Som exempel paa hans uvidenhed i de germanske sprog 
kan anføres, at han et sted (I, 400) sammenligner gr. jacj, 
sigte, med got. sibun, idet han har taget glossarets „sieben^ 
for det tyske verbum, medens det er talordet syv! Dette 
vilde være umuligt for den, som havde mindste begreb om 
gotisk bøiningslære. 

Hvad Seelmann augaar, staar han over Corssen som 
fonetiker, men han er henfalden til uklare, taagede, spids- 
findige spekulationer og er istand til at konstruere de 
forunderligste theorier. Da saaledes nogle romanister havde 
opstillet den theori, at de latinske vokalers kvalitet har 
mere at betyde for de romanske sprog end deres kvantitet, 
har Seelmann heraf ladet sig forlede til at opstille den 
fuldstændig absurde sats, at vokalernes kvantitetsforskjel 
allerede var ophørt i klassisk latin, idet de lat. aabne 
vokaler af digterne ansaaes som korte, de lukkede an- 
så ae s som lange. Man har helt siden Diez's romanske 
Grammatik (1836) vidst, at aabent romansk e (ital. bene) 
svarer til lat. é (bene), derimod lukket romansk e (ital. vene, 
Aarer) til lat. e (venae) osv. Seelmann overfører imidlertid 
det romanske forhold, hvor der ikke længer finder kvantitets- 
forskjel sted (e i bene og é i vene er lige lange), paa latin, 
uden at betænke, at Cicero udtrykkelig fortæller, at for- 
nemmelsen af kvantitetsforskjel var indplantet af naturen, 
iagttoges umiddelbart ved øret. Seelmanns sproghistoriske 
betragtninger er ofte aldeles vildledende, som hans anmel- 
dere har gjort opmerksom paa. 

Trods denne usikkerhed hos hovedforfatterne er der 
dog i det store og hele almindelig enighed blandt forskerne 
om de vigtigste punkter af den latinske udtale. Ved dig- 
ternes brug i versemaalet, ved samtidige indskrifters vidnes- 
byrd og ved grammatikernes nøiagtige beskrivelser af de 
latinske lyd er disse bragt mere paa det rene end i de 
fieste andre gamle sprog. 

En kortfattet behandling af de latinske lyd fra et 
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Almindeligere, BprogsammeuligQende synspunkt og staaende 
paa den nyeste sprogforsknings standpunkt har man i 

Karl Brugmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik 
der indogermaniscben Sprachen. I. Einleitung und Laut- 
lehre. Strassburg 1886. 568 s. 

Jeg bar samlet de vigtigste bovedtræk af den latinske 
udtale og dens udvikling i en sammentrængt artikel, „Ro- 
mance Languages^ i Encyclopædia Britannica, Vol. XX, bvortil 
jeg kan benvise. Jeg bolder i indeværende aar forelæs- 
ninger for de filologiske studerende over latinsk lydudvik- 
ling som en del af de romanske sprogs historie. 

Jeg kommer nu til de omspurgte enkelte punkter. 

1 . Hvad angaar udtalen af c foran «, t, y, saa hersker 
der angaaende det theoretiske spørgsmaal fuld sikkerhed. 
Det er sikkert nok, at c i hele latinens levetid udtaltes 
som k ogsaa foran de bløde (palatale) vokaler. Allerede 
det gammellatinske dekem, grækernes Kixspcjv, goternes 
faslga = fasciae (4de aarh. e. Kr.), unkjane = unciarum (6te 
aarh. e. Kr.) samt tyskernes keller, kirsche er ugjendrivelige 
vidnesbyrd herom. I angelsaxisk betegner c kun lyden k^ 
da de romerske prester i 6te aarh. kun kjendte denne ud- 
tale: cyning^ eng. king, cycene, vulg. lat. coquina, eng. ki- 
tchen, ct/nne, eng. kin; c^^ plur. af cii, eng. kine af cow. 
Det var først et stykke ind i middelalderen, at udtalen 
begyndte kj en de lig at forandre sig. At der allerede 
tidligere havde været en fin nuance mellem c foran bløde 
og foran haarde vokaler, omtrent som den fine forskjel i 
dansk mellem k i hhd og i kan, maa antages, men kan ikke 
paavises. 

C begyndte først at forandres foran det halvkonsonan- 
tiske L Ved middelalderens begyndelse, tildels før, for- 
veksledes ci og ti foran vokal: ocio f. otio, xocXtio^ f. calceus. 
Først senere, c. 7de aarh., kan udtalen af c foran enkelt 
e, i se es at være bleven forandret. Endnu i 6te aarh. finder 
man skrivemaader som oftkina] noget senere begynder skrive- 
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maaden tzi^ zi at vise sig. Overgangen til de romanske lyd 
kan anskueliggjøres ved en lignende i de germanske sprog. 
Det danske svagt palatale h i Und gaar i svensk kinn over 
til palatal spirant (tysk ich^ østnorsk hj i bikJge) med et 
forslag af tj hvorfor ogsaa „nystavarne" skriver {/mn; denne 
lyd gaar i eng. chin over til t + sch. Nøiagtig denne ud- 
vikling har lat. c gjennemgaaet i italiensk. I gammelfransk 
er tsch blevet til iSy skrevet c, ligesom det i nogle svenske 
dialekter heder tsinn. I nyfransk er, som bekjendt, ts bleven 
assimileret til haardt s : face facies, fosse faciam. I gammel- 
høitysk findes e i betydningen ts fra 8de aarh. af: cit = 
zit, zeit; cruci = kruzi, kreuz. Tyskerne har som bekjendt 
endnu bevaret den middelalderlige udtale : Cicero udt. tsitsero, 
I polsk og andre slaviske sprog med latinsk skrift betyder 
c endnu ts: polsk noc nat, serce hjerte, Plock^ Skrzynecki; 
kroatisk (serbisk med lat. bogst.) Crnagora Montenegro 
{pma sort, gora bjerg); polsk cyna^ czech. cin =^ t. zinn ; 
polsk cukiev, czech. cukr = t. zucker. Hos os er det gaaet 
med c som i fransk, idet ældre ts (z) overhovedet er blevet 
assimileret til ss^ s: oldn. bezt, dansk-norsk bedst, uåt best; 
t. spitze, SV. spets, d.-n. spids, udt. sptss. 

Skulde vi nu gjøre brud paa denne overleverede udtale 
og gjenindføre den gammelromerske, saa vilde heraf opstaa 
mange ulemper. Først og fremst vilde der blive en kløft 
mellem latinen og den store mængde derfra stammende 
kulturord med nærmest fransk udtale. Man vilde komme 
til i latin at sige kikero, men ellers en siserone. Ijatin offikium ; 
en magt har tilbudt en anden sine bona offikia\ derimod i 
norsk o/Jisiel, offisin, offiser. L. kentrum, men n. sentral, sen- 
tralisere, deseniralisere, sentralisation, L. fakio, fakit^ men en 
fasit\ 1. a/fikere, effikere, men n. a/Jisere, koeffisient, L. eæerkere, 
exerkitus, n. exersére, exersis (dial. eksis). lu Kækilia, n. SesiUe 
{Sidsel). L. dekem, dekemviriy dekeinber, dekimus, men n. deshnal^ 
desimeter, desember, desimere, vel ogsaa desemvirerne, som endnu 
er den almindelige udtale. L. kentum, men n. sentner, sen^ 
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time, sent, sentimeter, L. kella, n. en selle, sellulose, sélluloid^ 
L. Kæsar; skulde man i historien tale om Julius Kæsavj t<y 
kæsarer, kæsarerne? Den almindelige udtale er sesarerney 
sesarisme, L. kénsor, kénsus, hénsura^ n. sensor, sensur, sensurere, 
sensus. L. hæmentum, n. sementy sementere, L. kirka, kirkiter, 
n. sirka. L. kirkus, kirhulus, n. sirkus, sirkel, indsirkle. L. kvvis, 
helium ktvlle, n. sivil, sivilist, sivilisere, sivilisation, L. kælebs,. 
n. s elibat, 

Naar man nu betænker, hvor usikre sel? latingymna- 
siasterne jevnlig er i brugen af gjængse kulturord, vil man 
let indse, at forvirringen ved den nye (gjenindførte gammel- 
romerske) udtale vil blive yderligere forøget. Forældrene 
vil forbauses ved at høre sine børn spørge om, hvad en 
kikerone er, eller dekentralisation, eller hvem Kelsius var; man 
vil faa høre tale om kapukinere og kisierkiensere. 

Man vil maaske svare, at dette vil afhjælpes ved at ind- 
føre skrivemaaden med s: konsert, sentral, sirkel, sivil. Men paa 
den maade vil man komme endnu længer bort fra latinen; 
uoverensstemmelsen vil blive skrigende; eleverne vil ikke 
kunne kjende ordene igjen fra latin, og heller ikke fra 
fransk og engelsk. 

Vi har allerede forvirring nok i græske ord som synisk 
og kynisk, syklop og kyklop, Sy pern og Kypern-, man vil kunne 
høre kylinder ved siden af sylinder. Men dette er intet mod 
den forvirring, som vil opstaa, naar de latinske kulturord, 
hvis antal er det mangedobbelte af de græskes, bliver 
indført i samme kaos. Vi har alt obskøn og obsen. 

Den nye (gammelromerske) udtale vil saaledes ganske 
afbryde den kulturhistoriske tradition. Ældre folk vil ikke 
forstaa sine børn, naar de kommer med et latinsk citat. 
Udtalen ke, ki er endnu, saavidt vides, ikke i noget land 
almindelig indført; man er overalt bleven staaende ved en- 
kelte forsøg, og man er bleven betænkelig for følgerne. 

2. Hvad angaar udtalen af ti foran vokaler, maa hos 
romerne udtalen t antages at have været den almindelige 
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omtrent til kristendommens indførelse som statsreligion. 
Endnu i 4de aarh. skrev goterne laihtjo O: lectio. Men 
allerede i 5te aarh. lærer grammatikerne at udtale Tiiius 
som Titsius og etiam som etsiam, I 6te aarh. skrev goterne 
kavtsjon ^ : cautionem, hvilket ved siden af det samtidige 
unkjane (unciarum) viser, at t er bleven tidligere assibileret 
«nd c foran halvkonsonantisk t. Fra 7de aarh. af var 
skrivemaaden nacioj eciam ^ I natsio, etsiam den almindelige ; 
i gammelfransk nacion O: natsion, senere ts assimileret til 
haardt s] endnu ital« naeioney tysk nazion med ta, Hos os 
«r udtalen nation den sjeldnere, sirligere; almindelig assi- 
milerer vi til tiasjon. 

Her vilde gjenindf øreisen af den gamle udtale t gjøre 
brud paa traditionen og afbryde forbindelsen med kultur- 
sprogene, ganske som ved c. Man vilde faa lat. naiio, 
nationem med t^ men i norsk nasjon^ nasjonal^ nasjonaUiet, L. 
tertitts med t, n. en ter{i)8» L. milidaj justiiia, n. mili{t)8y ju- 
3ti{i)Sf €xersi(t)s^ noti(i)8, L. Horatius^ n. Horats, L. statio^ 
n. stasjon, L. MartiuSf n. mar{t)8, L. prttdentia, differentia^ 
n. juri8pruden{t)8, differen(jt)s, tenden{t)s. 

3. Hvad vokalernes kvantitet angaar, saa er det en 
mindre vanskelighed at skjelne lange fra korte i position. 
At skjelne justu8 (it. giu8to, fr. juste) fra Augustus (it. agosto, 
ir, aout) er ikke vanskeligere end i norsk at adskille spist 
fra spist (spidst). Vanskeligheden ved udtalen non^ vox, 
reæ^ mons, gens^ formå, ordo, ostium, vnctiis, junctuSf dctus (men 
dtctus) osv. ligger ikke i lyden, men deri, at det er en ny 
byrde for hukommelsen, som ikke bringer noget tilsvarende 
Ildbytte. 

Hertil kommer, at positionsvokalernes kvantitet ofte er 
tvilsom. De latinske grammatikere giver kun sparsomme 
oplysninger derom. I mange tilfælde maa man slutte sig 
til den latinske kvantitet af vokalens kvalitet i de romanske 
sprog, og her afviger de forskjellige nyere sprog oftere 
indbyrdes. Saaledes forudsætter it. 7nésso lat. inissum, der- 
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imod fr. mis lat. 7ms(8)u7n', men det er ogsaa muligt, at 
vokalen her er overført fra p. déf. mis = lat. mtsi osv. 
Der hersker saaledes i mange tilfælde her uvished. Det 
er klart, at skolen ikke kan indlade sig paa disse problemer. 

Hovedvanskeligheden for nordboerne med hensyn til 
selve lyden er imidlertid at udtale kort betonet vokal 
foran kort (enkelt) konsonant, overhovedet en kort 
betonet stavelse. At udtale ord som mddm, mddo er 
.vanskeligt; hvis man vil udtale vokalen kort, bliver det i 
nordmænds mund til moddus, moddo, hvilket er en ligesaa 
falsk udtale som modus, mddo. Endnu vanskeligere bliver 
udtalen af ord som mddo, cåno, hvor akcenten (eftertrykket) 
ligger paa Iste stavelse og sidste stavelse har lang ube- 
tonet vokal. Ikke lettere er det at udtale sdl uden at for- 
doble (forlænge) /; ordet maa ikke udtales som norsk alL 

Man maa vel lægge merke til, at i norsk alle beto- 
nede stavelser er lange, idet enten vokalen eller den 
følgende konsonant er lang. Man kan høre minn og viin, 
men aldrig m^n\ enten ale eller åUe\ (tie er umuligt. Der- 
imod har dansk og tysk kort udtale af fordoblede konso- 
nanter: alle udtales (tie. Derfor hører man ogsaa i Tyskland 
den rette udtale af ord som modus, s(U. Ogsaa fransk belle 
ville udtales b^f vU\ ikke bell vill. 

Det eneste sted i Norge, hvor den korte udtale er 
bevaret fra oldnorsk, er Nordre Gudbrandsdalen, hvor det 
heder f. ex. viku med kort betonet t og enkelt k, ligesaa 
Vdgå, Vaage, reko, skuffe osv.; Sel med kort e og enkelt I, 
rimer ikke paa JD'ell} las (læste) med kort a og enkelt s, 
udtales anderledes end lass (et læs) med langt (dobbelt) s 
osv.*). Man kunde saaledes maaske faa lært gudbrands- 
dølerne den latinske kvantitet, men det vilde vistnok koste 
megen møie at faa oplært de øvrige nordmænd deri. Jeg 



*) Se herom mine bemeTknin^er i Norvegia I, 60 ff. ; „Morgenbladet" 
15de juli 1836. 



332 

har ofte merket, at det er mod deres natur. Jeg har ofte 
hørt den gale udtale moddiis, canno^ sall paa skoler, hvor 
man mener at docere det rette ; derimod hnr jeg kun sjelden 
hørt den rette udtale, og det har da vist sig, at læreren 
har maattet anvende en uforholdsmæssig del af tiden paa 
udtalen. 

Men vil man først have den gammelromerske udtale, 
saa maa man ogsaa have den tilgavns ; det gaar ikke an 
at hlive staaende paa halvveien. Det er ikke gjort med 
de tre nævnte punkter; der er mange andre ting at iagt- 
tage, hvoraf jeg her skal fremhæve nogle. 

Man maa ikke tro, at de græske aspirater, som i lat» 
gjengives cA, ph^ th, skal udtales som det sker hos os. 
Det græske 9 var p + h, p med tæt paafølgende ^ ; -S* = 
^ + '*> X. =™ ^ + ^- Man hører endnu i indisk ta med sim- 
pelt tf udtalt omtrent som • i fransk, adskilt fra tha, hvor 
der kommer et tydeligt h mellem t og a. Egentlig har i 
de germanske sprog p, t, k en lignende udtale, hvorfor de 
kan ansees som halve aspirater; denne udtale maa vi vænne 
os af med, naar vi skal udtale fransk rigtig. *) I det ældre 
latinske folkesprog gjengaves græsk cp ved rent p, da folket 
ikke kunde udtale ph, saaledes -Poem = ^otvixe^, Pib'pus '=^ 
^C\iKTZO<;; enkelte former, som purpura =« :cop9upa, trængte 
endog ind i klassisk latin. Flere ord, optagne i det ældre 
lat. folkesprog, gjenfindes i romansk, f. ex. colaphtiSj vulgært 
colapus, colopuSj colpus, it. colpOf fr. coup. Men dette er 
netop et hevis for, at ph egentlig skulde udtales p + A» 
Først i det yngre vulgærsprog gjengives 9 med / efter 
den nygræske udtale ; allerede i Pompeji findes former sona 
7iymfe ved siden af nympe^ ital. ninfa osv. Lignende var 
forholdet ved ch og th; h udtaltes i klassisk latin særskilt^ 
men bortfaldt i folkesproget; vulg. lat. Cristtts, teatmm, it^ 
Ch'sto, teatro. 



*) Se ogsaa Norvegia T, 67. 
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Selv om man nu tror at have alle de latinske konso- 
nanter paa det rene, er man dermed ikke færdig. Man 
har endnu vokallydene igjen. Det gaar ikke an at udtale 
vokalerne paa norsk og kalde det latin. Man udtaler hos 
os lat. solem med samme o som i vort sol^ lat. murus med u 
som i vort mur osv. Man ved ikke, at vort lukkede o og 
u er aldeles afvigende fra den almindelige europæiske ud- 
tale. De latinske vokaler maa udtales som i tysk og ita- 
liensk: t. sohle^ it. sole mellem norsk o og å; t. c/m, it. tu 
mellem norsk u og o. De europæiske lyd fandtes oprindelig 
ogsaa i • norsk og findes endnu i endel dialekter f. ex. i 
Telemarken. 

Man tror at have den ægte latinske udtale, naar man 
«iger Kæsar, Men nu var den dannede latinske udtale paa 
€æsars tid og flere hundrede aar efter : Kaesavy næsten Kaisar, 
med mellemlyd af e og ?. Dette ved man af grammatikernes 
udtrykkelige ord: Kæsar (^Cesar) var den vulgære udtale ; ind- 
skrifterne viser, at den først trængte igjennem med kristen- 
<iommen (4de aarh.). Det tyske kaiser vidner endnu om 
den gammelromerske udtale, ligesom angelsachsisk cdsere {d 
sammentrukket ligesom stdn a,f stain), oldn. keisari {ei af ai 
som steinn) forudsætter samme grundform. Skulde man 
^Itsaa have den rette latinske lyd, maatte man overalt 
udtale ae som tvelyd, ikke som æ» 

Tvelyden oe udtaltes i klassisk latin ikke ^, men o + e 
i én stavelse: Phoehus af gr. ^otjio^, Poem, poena. Det er 
ikke engang ganske sikkert, om det nogensinde har været 
udtalt e. Derimod flades e for oe (pomerium) allerede under 
keiser August, og Phebus i Pompeji; alle de romanske sprog 
forudsætter lukket e, som ital. péna-, ir. peine som veine af véna. 

Man nøier sig med at udtale tvelyden au som paa 
norsk, 1. causa, aurum som n. haus, staur, altsaa med en 
ganske dunkel lyd af a, næsten eu. Derimod udtaler man 
almindelig lat. eu i heu, heus som ev. Det rette er at udtale 
lat. au som a-^ u i én stavelse, omtrent som i tysk haus, 
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lat. eu som virkeligt e -{- u i én stavelse, omtrent som søg- 
ningen udtaler sit jeu (jan, jo). Den lat. udtale findes 
endnu i ital. catisay Laura^ nauia\ Europa^ feudoy neutro. Det 
er at bemerke, at svensker og dansker udtaler au rigtig. 

Det gaar heller ikke an at lægge norsk betoning paa 
de latinske ord, hvis man først skal have den ægte romerske 
udtale. Specielt maatte de to norske tonelag afskaffes. 
Vi siger nu med ubevidst anvendelse af modersmaalets 
betoningslove : mårei amåre som vi udtaler /arø; dmo, amåviy 
amdtum, amåre; mus, muris men muruSj muri. Det latinske 
princip for betoningen er et ganske andet. Her heder det 
f. ex. nom. Romå med cirkumflex ^: høi, langt udtrukken^ 
gradvis synkende tone paa 1ste stavelse; derimod abL 
Roma med akut ^\ høi, brat faldende tone paa 1ste stav.; 
i begge dyb tone paa endestavelsen; vUd med cirkumflex^ 
^ta med akut; baade mddd og mot^^ med akut. Man antager 
efter grammatikernes beskrivelse af den græske akcent, 
at intervallet mellem høi og lav tone ogsaa i latin har 
været omtrent en kvint; i virkeligheden har det vistnok 
varieret adskillig. Det er altsaa her kun formodninger, man 
har at støtte sig paa. Man kan tænke sig den gamle be- 
toning og videnskabelig diskutere den ; men at gjennemføre 
en saadan theori i praxis paa skolerne vilde forbyde sig selv* 

Man burde ogsaa skandere latinske vers efter kvanti- 
teten, ikke som nu sætte akcent istedenfor kvantitet. Ud- 
talen arma virumque cano er selvfølgelig falsk; romerne 
har aldrig sagt cano med akcent paa sidste stavelse, men 
c'lno som ovenfor bemerket. Men at skandere vers efter 
kvantitaten, det lader man nok være, især i skolerne. 

Det lader sig ikke gjøre at tilfredsstille idealets for- 
dringer. At lære skolegutter den gammelromerske udtale 
er umuligt; og selv om det lod sig gjøre, vilde det være 
upraktisk. Man kunde ikke opnaa selv en nogenlunde 
anstændig gjengivelse uden at anvende en uforholdsmæssige 
del af tiden paa udtalen med tilsidesættelse af det vigtigere 
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og nødvendigere. Hvad kan det nytte at lære latinsk ud- 
tale og ikke lære latin ? 

Hvis det dreiede sig om et levende spiog, vilde jeg 
føre akkurat det omvendte ræsonnement. Hvilket ufuld- 
stændigt udbytte har man ikke af fransk, naar man kun 
kan læso, men ikke udtale det forstaaelig? Der bliver da 
en dyb kløft mellem en selv og sproget, og man staar som? 
en døvstum ligeoverfor de indfødte. Nei, vi faar nok 
være glade til, om vi kan faa lært vore elever de levende 
sprogs udtale. Skal de ogsaa belemres med de dødes^ 
kommer de hverken til at lære det ene eller det andet. 

Hermed vil jeg ikke have sagt, at den rette udtale 
skal skjules for de studerende. At filologerne bør kjende 
den theoretisk, er klart; dette er nødvendigt for atforstaa 
sprogformen. Men ogsaa paa skolen vil det være gavnligt, 
at læreren, naar det trænges til oplysning, forklarer lidt 
om den gammelromerske udtale. Vi udtaler f. ex. i ligbed 
med franskmænd og flere lat. sce, sci ligedan som se, si og 
som ce, ci. I visse tilfælde kan her forveksling opstaa som 
mellem scito, sito, cito. Man bør gjøre opmerksom paa, at 
den gamle udtale var skito, sito, Jdto, At indføre den ita- 
lienske udtale af sce^ sci som sche, schi f. ex. crescendo, og 
saaledes udtale f. ex. Scaevola som schævola^ som enkelte 
gjør, kan jeg ikke anse for heldigt, da dette ikke er den 
gamle udtale, og man jo ellers ikke følger den italienske. 

Jeg mener saaledes, at det ikke er praktisk i skolen 
at ville gjennemføre den gammelromerske udtale, men at 
det eneste praktiske er væsentlig at holde sig til den tradi- 
tionelle udtale. 

Jeg vil dog ikke ende denne fremstilling uden at 
foreslaa et par mindre forbedringer, som uden skade eller 
tidsspilde kan iverksættes. 

Det er en gammel slendrian, at man udtaler sol som 
sdll (sdll, rimer paa koU)^ men solis, mitss, mUm. Her er i 
latin ingen kvantitetsveksel ; det heder sol, solis, mus, miiris. 
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£n anden uskik er, at man udtaler aiidittus, finittus^ viitay 
vittis, mittis, istedenfor auditusj fimtus^ vita osv., adskilt fra vitta^ 
sagitta, ligesom italiensk endnu adskiller udtalen finåo, vttaj 
dito (finger) fra ditto (detto) sagt, vUto kost, ritto opret osv. 
Idet man nu siger sittis, viitis^ udtaler man begge ord galt; 
det heder nemlig sftis, men vttis. Nu kan der som anført 
neppe være tale om at lære eleverne at udtale s^iis rigtig, 
men sitisj vitis er mindre stødende end sittis^ vittis og stemmer 
bedre med ital. sete^ vite. 

I ét tilfælde bør maaske den gammelromerske kvan- 
titet indskjærpesy nemlig i endelser, f. ex. de lange vokaler 
i former som cam, cano, €anes, montes, populos, da længden 
her har stor betydning i formlære og versbygning. 

Universitets- og skole-annaler, 

ny række, 

der udgives efter offentlig foranstaltning, vil udkomme med 
ca. 20 sextensidige nummere aarlig til en pris af kr. 4.oo, 
heri iberegnet porto og ombringelse, og kan bestilles ved 
alle postexpeditif>ner i Norge, Sverige og Danmark, samt 
i expeditionen i A. W. Brøggers bogtrykkeri, Karl 
Johans gade 12, Eristiania. 

Den ved kgl. re s ol. af 1ste marts 1885 approberede 

undervisningsplan for middelskolerne og gymnasierne 

faaes tilkjøbs hos bogtrykker Chr. Schibst.ed. 

Reglement for examen artium af 4de marts 1886 og 
do. for middelskolens afgangsexamen af i4de mai 1886 

faaes tilkjøbs i P. T. Mallings boghandel. 

Latlnsk-norsk ordbog af rektor E. Schreiner, rektor 
M, Nygaard og overlærer /. Johanssen udkommer antagelig 
i februar maaned paa I. W. Cappelens forlag, Eristiania. 

A. W. Brøggers bogtrykkeri. 



Universitets- og sicole-annaler. 

Ny række. 
Udgiret efter foranstaltning af 

kirke- og nnderrisiiings-departemeiitet. 




I rundskrivelse af 30te oktober 18'86 har de- 
partementet troet at burde meddele til efterretning for 
samtlige lærere og til nærmere overveielse nedenstaaende 
bemerkninger, hvortil man har fundet, at undervieningen 
ved de høiere skoler mere eller mindre giver anledning. 

Ifølge skolelovens § 16 skal i middelskolens Iste 
klasse undervisningen, forsaavidt ikke særegne omstændig- 
heder foranlediger undtagelse, besørges af én lærer; inden 
hver af de to følgende klasser skal mindst halvparten af 
undervisningstimerne i sprog og videnskaber ligeledes til- 
lægges én lærer; forøvrigt skal undervisningstimerne inden 
hver klasse saavel i middelskolen som i gymnasiet fordeles 
mellem saa faa lærere, som omstændighederne gjør det 
tilraadeligt. 

Departementet har allerede ved en tidligere anledning 
(Motiveret udkast til nye undervisningsplaner, 1884, side 
5) gjort opmerksom paa, hvor langt det er fra, at denne 
bestemmelse overholdes. Den synes i tidens løb mere eller 
mindre at være tabt af sigte; thi ikke blot fordeles oftere 
fagene baade i de lavere og høiere klasser paa en flerhed 
af lærere; men det er heller ikke uden exempel, at et og 
samme fag indenfor en eller flere middelskoleklasser to- 
eller trekløves og fordeles paa flere lærere (saaledes 
historie, geografi, naturkundskab og de mathematiske 
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fag). I virkeligheden er klasselærersystemet mere eller 
mindre veget for faglærersystemet, og dog var det i 
gjennemførelsen af det første, at skoleloven af 1869 
søgte vdet bedste vern mod den overlæsselse og over- 
anstrengelse/ hvorover man dengang ligesom nu klagede. 
(Skolekom. af 1865, forslag m. m. 1, side 273). 

Aarsagen til, at loven i dette punkt ikke er bleven 
gjennemførty er vistnok at søge i flere sammenstødende 
omstændigheder, først og fremst læreruddannelsen og den 
omstændighed, at det med de forhaan den væren de lærer- 
kræfter ikke har været muligt at gjøre loven fyldest i saa 
henseende. Men ved siden heraf kommer ogsaa i betragt- 
ning, at den almindelige opmerksomhed snarere har heftet 
sig ved skolens, som man mente, altfor store fagkreds end 
ved faglærerne. Det er i fagtrængselen, man fornemmelig 
har seet skolens kræftskade, og i en indskrænkning af fag- 
kredsen, man har villet se skolens frelse, heri tildels støt- 
tet af faglærere undtagen for deres eget fags vedkom- 
mende. Det fortjener dog at bemerkes, at i denne hen- 
seende en anden opfatning begynder at gjøre sig gj æl- 
dende for den egentlige baraeskoles vedkommende. Under 
det i f. a. afholdte 5te nordiske skolemøde fremkom ud- 
talelser om, at skolens redning nu bestod i et bestemt brud 
med det gamle faglærersystem og adoptionen af et nyt, 
gruppesystemet, udtalelser, der paakalder opmerksomhed. 
Her er dog ikke stedet til nærmere at gaa ind paa en saadan 
ordning, der forudsætter en gjennemgribende foraudring i 
undervisningsmaalet og undervisningsmidlerne. Under hen- 
visning til den netop udkomne beretning om mødet (side 
84) skal man alene gjøre opmerksom paa, at der ved 
gruppesystemet ikke tænkes paa en indskrænkning i fag- 
kredsen, snarere "omvendt; derimod tænkes fagene efter sit 
pædagogiske øiemed delte i to grupper, hver omfattende 
en række af fag og lagt i hænderne paa én lærer eller 
lærerinde. Herigjennem tænkes opnaaet den undervisnin- 
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gens centralisation, som fra alle hold kræves. Men det er 
den samme eller en dermed beslegtet tanke, som ligger til 
grund for det i skolelovens § 16 forordnede klasselærersystera. 

At ogsaa faglærersystemet har sine fordele og har til- 
ført skolen dygtige kræfter, behøver ikke at fremhæves; 
men den mangel bliver altid tilbage, at da det kun er 
gjennem et enkelt eller enkelte fag, anlæg eller mangel 
paa anlæg derfor, at faglæreren lærer sine disciple at 
kjende, bliver dette kjendskab ligesaa ensidigt som hans 
kjendskab til skolen overhovedet. Fristelsen ligger nær 
til at anstrenge disciplene over evne eller paavirke dem 
ensidigt, paa andre fags bekostning. Hvor fagene er me- 
get udstykkede, opstaar desuden vanskelig det personlige 
forhold mellem lærere og disciple, som paa hvert af skolens 
trin, men navnlig paa det lavere, er af saa stor vigtighed. Over- 
hovedet vil faglærersystemet i sin mere outrerede form vise sig 
i en ensidig bestræbelse for at bringe discipelen frem til 
et vist kundskabsmaal, som skolens udelukkende formaaL 

Sandsynligvis vilde skolen løst sin opgave bedre, om 
det havde været muligt at gjennemføre loven af 1869 i 
den aand, som blandt andet har faaet sit udtryk i 
dens § 16. Men ogsaa for nærværende vil den fuldstæn- 
dige gjennemf øreise deraf uden tvil støde paa uovervinde- 
lige vanskeligheder. Det faar blive den første opgave at 
ordne læreruddannelsen paa en maade, der staar i større 
overensstemmelse med skolelovens forudsætning; men man 
vil ikke tilbageholde den bemerkning, at de allerede an- 
satte yngre lærere ikke bør betænke sig paa ved given 
leilighed at supplere sine kundskaber ved at trænge ind i 
fag, som, om de end ligger udenfor deres exam en s studier, 
dog paa en eller anden maade tangerer dem. Man skal i 
denne forbindelse gjøre opmerksom paa, at de, som har 
taget den mathematisk-naturvidenskabelige lærerexamen, 
men ikke gruppe I, og at de, som til den sproglig-histo- 
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riske lærerexamen har valgt grupperne II og III, har bragt 
Big og akolen i stor forlegenhed. 

Under enhver omstændighed skal man bede paaseet, 
at klasselærersystemet anvendes i saa stor udetrnkning 
som maligt. I de høiere klasser vil det være ønskeligt, 
at lærerne faar anledning til at følge sine kuld saa langt, 
som deres kompetence paa nogen maade tillader. 



I undervisningsplanen af Iste marts 1885 er der søg^ 
at give en almindelig ledetraad for undervisningen med 
antydning af den methode, der bliver at følge i de for- 
skjellige fag. Indenfor de saaledes optrukne grænser giver 
den formentlig læreren den frihed i behandlingen af stoffet, 
som han med rimelighed kan forlange ; man finder sig imid- 
lertid foranlediget til at bemerke, at ligesom den er frug- 
ten af fælles overveielser, saa vil man ogsaa have den be- 
tragtet som et fælles udgangspunkt for erhvervelsen af 
nye erfaringer, og venter, at den ikke fraviges, før den 
er prøvet og efter derom indgivet forestilling. 

Man skal derhos gjøre nogle almindelige bemerknin- 
ger dels ved undervisningen i almindelighed, dels ved en- 
kelte af specialfagene. 

Ikke blot hos os, men ogsaa i lande, hvor den høiere 
skole væsentlig er ordnet paa samme maade som hos os, 
klages der over, at ungdommen ved udgangen af skolen 
viser en knaphed og ubehjælpelighed i udtrykket, en man- 
gel paa evne til at gjøre rede for sit aandsindhold, der 
synes at staa i strid med den aandelige udvikling, som 
maa antages at være opnaaet. Forholdet er vistnok indi- 
viduelt forskjelligt, maaske ogsaa forskjelligt i de forskjel- 
lige landsdele; jdet tør ogsaa hænde, at man stiller vel 
store fordringer til ungdommen i dette punkt; men da 
klagen her gjælder et kjernepunkt i skolens virksomhed, 
gjør man vel i at undersøge, om og hvorvidt den er be- 



341 

rottiget. En dansk skolemand (prof. RoYsing i ^Fra et 
besøg i amerikanske skoler**) anmerker, idet han udtaler 
sig om danske skoleforhold, at naar der spørges efter 
udbyttet af de høiere skolers undervisning, kunde der sva- 
res: ,,det unge menneske har forstaaet uhyre meget, 
men lært overmaade lidet og kan- intet sige.** Det vilde 
i og for sig ikke være urimeligt, om denne karakteristik inde- 
holdt nogen sandhed ogsaa for norske skolers vedkommende ; 
men den samme forfatter bliver ikke staaende ved at frem- 
hæve manglerne; han søger ogsaa at paavise aarsagen 
dertil; og her turde der ogsaa være en overensstemmelse. 
Han bemerker herom: vore lærere gjør sig megen umage 
med at belære og forklare og oplyse i det uendelige, vist- 
nok for en stor del ganske grundig. Disciplene maa høre 
efter og gjør det ogsaa gjerne, naar fremstillingen er in- 
teressant ; de opfordres til at følge med og faar anledning til 
at svare jo, hver gang læreren slutter med et ikke sandt? 
. . . ." Lærere med selvkritik vil vistnok erkjende, at der 
heri. er en del sandhed. Man er kommen tilbage fra en 
tidligere tids aandløse pugvæsen og indprenten af en ufor- « 
døiet kundskab; men spørgsmaalet er, om man ikke allige- 
vel er bleven hængende ved lærebogen, som dog nu hver- 
ken maa læres eller ikke læres, og om man ikke under al 
denne tyden og forklaren sparer discipelen for selverhver- 
velsens møie, fremfor alt den møie at tilegne sig stoffet 
saaledes, at det kan gjengives paa en tilfredsstillende 
maade. Læreren bør undersøge, om han ikke i regelen 
taler for meget selv, og om man ikke idethele er kommen 
vel langt bort fra den gamle sats: „discipulus interrogat, 
magister respondet**, fra den undervisning, der paa grund- 
lag af lærebogen og lærerens foredrag under samtale og 
examination holder lærer og disciple i lige virksomhed. 
Der skyldes paa pensumets længde og tidens korthed, der 
gjør det nødvendigt at gaa raskt frem for at naa under- 
visnings- eller examensmaalet. Det turde dog hænde, at læ- 
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rerne ikke endnu rigtig har vidst at benytte den frihed, som 
den nuværende ordning af undervisningen og examenerne 
indrømmer dem til i ikke ringe mon at gjøre sin person- 
lige opfatning af dette raaal gjældende. Naar examinatio- 
nen ved den endelige prøve er lagt i lærernes egen haand, 
bar det dermed været meningen at give den dygtige lærer 
fribed til blandt sit fags forskjellige detaljer at udvælge 
til fortrinsvis behandling dem, som han efter sin evne og 
fremstillingsmaade finder bedst egnet til at belyse det. 
Dette skal man bede bemerket. Derimod er det vel mu- 
ligt, at det hos os brugelige system med daglige karak- 
terer kan virke m enlig tilbage paa undervisningen, forsaa- 
vidt det hindrer en friere klasseundervisning, og leksehøren, 
d. e. en forhørsmæssig examination med korte spørgsmaal 
og endnu kortere svar, let bliver hovedsagen. Yed enkelte 
skoler indskrænker man sig til at give disciplene i mid- 
delskolen ugentlige (ligesom i gymnasierne maanedlige) 
vidnesbyrd; det burde være tilstrækkeligt. 

Efter dette finder man sig foranlediget til at ind- 
skjærpe undervisningsplanens bestemmelse om, at moders- 
maalet maa betragtes som et fællesfag, for hvis rette røg^ 
og pleie alle lærere bærer lige meget ansvar, at disciplene 
vænnes til at give korrekte og fuldstændige svar, og at 
lærerne, især i de høiere klasser, oftere stiller sine spørgs- 
maal saaledes, at svaret for at blive tilfredsstillende nød- 
vendigvis maa blive en længere sammenhængende forkla- 
ring. Dette g] ælder nærmest den mundtlige brug af spro- 
get; men ogsaa til skriftlig reproduktion vil de forskjellige 
fag frembyde en anledning, der ikke bør lades ubenyttet. 

Skriftlige fagopgaver vides ogsaa flere steder at være 
anvendt i middelskolen, men i noget forskjellig form. Me- 
ningen var, at de skulde indeholde et enkelt spørgsmaal, 
valgt ud af hvad der for nogen tid tilbage var gjennem- 
gaaet, og dog sammensat nok til at give anledning til en 
ordnet fremstilling, at de skulde besvares paa skolen i 
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Yedkommende fagtime og ikke være vidtløftigere, end at 
der under enhver omstændighed blev rundelig tid til at 
indføre besvarelsen med orden og omhu i det for disse 
arbeider fælles hefte. Opgaven og dens skriftlige besva- 
relse bør kunne tjene som mønster paa, hvorledes der 
mundtlig skal spørges og svares. De fag, som bedst egner 
sig hertil, er naturhistorie, geografi og historie (samt over- 
sættelse fra et fremmed sprog.) Uvis vedkommende fag- 
lærere skifter til hver uge at give en saadan opgave, tør 
det være tilstrækkeligt. Før i kl. III vil man neppe kunne 
begynde dermed*). 

Ogsaa for gymnasiets vedkommende udtaler undervis- 
ningsplanen det ønskelige i, at der nogle gange om aaret 
gives en skriftlig opgave af en faglærer. Sagen støder 
vistnok her paa særegne vanskeligheder, navnlig hvad ret- 
telsen angaar. Det slaar imidlertid ikke feil, at en fag- 
lærer oftere under sin undervisning vil kunne ønske at 
indprente en opfatning og fæste et indtryk; men dermed 
er ogsaa et emne til skriftlig behandling givet, som det i 
mange tilfælde vil falde disciplene naturligere at skrive 
om end de opgaver, som norsklæreren, især naar han har 
modersmaalet som eneste fag, maa vælge og ofte uden 
nogen tilknytning til skolens øvrige undervisning. Det 
erkjendes, at det at producere noget, at finde baade stof 
og form, er det vanskeligste, som kræves af disciplene, 
og paa den anden side klages der over, at indholdet i 
artium sstilene er saa lidet konkret og positivt. I saa hen- 
seende turde fagopgaverne blive en lettelse for disciplene 
og paa samme tid skjærpe sansen for en fyldigere og 
fyndigere fremstilling. Man tror derfor fremdeles at burde 
henlede skolernes opmerksomhed paa disse øvelser. Hvor 



*) Som opgaver for kl. III er brugt: Hvoraf bestaar en bønne, og 
hrorledes spirer den? — En flods løb. — Hannibals overgang 
over Alperne. 
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opgaven efter sin art eller omfaQg kan træde istedenfor 
„en norsk stil'*, vil det maaske være hensigtsmæssigst, at 
emnet diskuteres af norsklæreren og faglæreren i fælles- 
skab, medens besvarelsen rettes af den første. Ellers bør 
denne øvelse indgaa som del af fagnndervisningen*). 

Om den specielle undervisning i modersmaalet be- 
merkes følgende: 

Ifølge reglementet for middelskolens afgangsexamen 
(§ 7) bestaar den mundtlige prøve i modersmaalet deri, at 
examinanden af det læsestof, som er gjennemgaaet i sidste 
skoleaar, kan tydelig og forstandig oplæse et stykke 
og enten ved selve oplæsningen eller ved friere gjengivelse 
af det oplæste eller under nærmere gjennemgaaelse deraf 
godtgj øre at have fuld forstaaelse af indholdet. Denne 
prøve forudsætter en gjennem det hele kursus drevet me- 
thodisk undervisning. Forøget eller forceret arbeide i den 
sidste tid vil i dette fag bære liden frugt. En forstandig 
undervisning i modersmaalet og især en forstandig be- 
nyttelse af læsebogen hører ogsaa til de vanskeligste op- 
gaver, ligesom bestemte regler derfor vanskelig kan gives. 
Man kan sige, at gjennemgaaelsen af læsestykket skal være 
tjenende, forsaavidt den nærmest skal rydde af veien hin- 
dringerne (sproglige og reale) for for staael 8 en af stykket, saa 
dette kan blive disciplenes fulde eie. Dertil hører, at de kjen- 
der de ydre forhold, som kan være digtets, fortællingens eller 
stykkets forudsætning, at de gjennemskuer dets plan, delene 
og deres sammenhæng samt grundtanken deri, og at de 



^) „Ted et latin- og et realgjrmnasiam har man giret følgende op- 
gayer af denne art: „Hvorledes forklarer Sokrates i Apologien 
den temmelig almindelige uvilje mod ham, som han siger hans 
anklagere har regnet meget paaP** — At gjengive indholdet af 
Hor. ep. 1. 10 (til landlivets pris). — Hvilket fremskridt i fysiken 
skyldes Yiriani og Torricelli? — Hvoryidt er det sandt, [at solen 
er den væsentlige kilde til al bevægelse og al varmefrembringelse 
paa jorden? — Beskriv blodomløbet (aandeérættet) hos mennesket. 
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efter omstæodighederue kan gjengive denne eller de væ- 
sentlige træk i stykket. Det, som skal bevares i mindet^ 
er dog først og fremst stykket selv og indtrykket deraf* 
Da nu forstaaelsen af stykket og indtrykket deraf allerede 
giver sig tilkjende ved læsningen og i mange tilfælde bedst 
ved den, bør der anvendes særlig omhu paa læsningen, 
ligesom den bør tillægges særlig vegt. Ihvorvel der vis* 
selig skjænkes læsningen paa skolen adskillig opmerksom- 
hed, og der enkelte steder er truffet særegne forholds- 
regler for at fremme den, kan det neppe siges, at hvad 
der i almindelighed præsteres deri, kommer synderlig høit. 
Selv om man ved omhyggelig læsning nærmest tænker paa 
tydeligheden, vil det erkj endes, at den lader meget til- 
bage at ønske, navnlig maaske paa Østlandet. Det viser 
sig bedst, naar man prøver en klasse i læsning, uden ai 
man selv følger med i bogen, eller naar man lader en dis- 
cipel læse op for klassen noget ukjendt og undersøger, 
hvad der ikke er bleven forstaaet og hvorfor. Forklaringen 
hertil ligger vistnok i forskjellige omstændigheder. Saaledes 
er betydningen af en god artikulation og midlerne, hvorved 
den fremmes, neppe tilstrækkelig kj endte eller paaagtede. 
En god articulation er imidlertid det nødvendige grundlag, 
for alle senere øvelser; hvor det mangler, vil disse trods 
anlæg forøvrigt blive mere eller mindre ufrugtbare, hvorfor de 
ogsaa oftere maa indstilles for de disciples vedkommende, som 
i denne henseende staar mest tilbage*). Derhos er, som 
bekjendt, en landsgyldig udtale hos os endnu en omstridt 
ting ; vor literatur er heller ikke rig paa veiledning i dette 
stykke. Imidlertid henleder man opmerksomheden paa „Lidt 



Idet man henyiser til BehrenB „Sangflære for skoler, første trin'', 
sanglærens horedpunkter, specielt afsnittet om texten, gjør man op- 
merksom paa, at hvad der kræves for textens udtale i sang, netop 
er det, som læreren ved de første øvelser i læsning bør have for 
øie, nemlig en klar fremtræden af vokalerne og en kort og bestemt 
indtræden af konsonanterne i forbindelse med en rigtig akoentaation. 
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om vort sprog og dets udtale*' af J. Aars. Aschehoug & Co. *) 
Men hvad enten man slutter sig hertil eller ikke, — i 
enkelte landsdele tør det have sin vanskeligbed — bør 
bestræbelserne fra første færd af gaa ud paa at lære dis- 
oipelen at bruge sine stemmemidler og at faa dem i sin 
magt. Man advarer dog imod en saadan forveksling, som 
om en god artikulation kan erstattes ved stemmens høide, 
ihvorvel det skal erkjendes, at vore disciple som regel 
ikke alene læser og taler utydeligt, men at de ogsaa læser 
og taler for lavt. For øvrigt henvises til undervisnings- 
planen og med hensyn til læseundervisningens methodik 
til Heegaards Opdragelseelære I, side 101 og flg. 

Ved afgangsexamen kræves derhos, at examinanden 
skal gjøre rede for stykkets form i sproglig, specielt 
grammatisk, henseende« Men om dette hører med, tror 
man dog at burde advare mod en overdreven brug af læse- 
bogen som felt for grammatiske øvelser. Det synes rime- 
ligere at knytte disse til diktaten, saaledes at denne væl- 
ges saavidt muligt med hensyn til de partier af retskriv- 
ningslæren eller grammatiken, man netop vil oplyse og ind- 
øve. Dertil udfordres imidlertid et særeget apparat, der 
maatte optage i sig de nu brugelige exempelsamlinger til 
indøvelse af den almindelige grammatik, og som kunde 
forøges med retskrivningsøvelser samt nogle af de i un- 
dervisningsplanen, side 9, omhandlede stilistiske øvelser. 
Det er at antage, at man paa den maade vilde naa maalet 
sikrere og hurtigere end, som nu, ved at supplere de oven- 
nævnte exempelsamlinger ved hjælp af læsebogen, hvis 
fitykker i regelen kun da burde „analyseres *S ^^^^^ teksten 
krævede det til fuld forstaaelse. 



*) Endyidere „Bidrag til Dansk-norskens lydlære^^ af £. Brokke i 
Aars og Voss' skoles program for 1881. 
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Ved den reviderede nndervisningsplan er undervisnin- 
gen i fremmede nyere sprog i middelskolen blevet noget 
mere koncentreret; samtidig er undervisningsmethoden og 
maalet for undervisningen noget nærmere bestemt. Enkelte 
af de herhenhørende bestemmelser finder man sig foran- 
lediget til at fremhæve og indskjærpe. 

Det er en ikke ualmindelig iagttagelse, at de skrift- 
lige arbeider saavel i tysk som engelsk røber en i det hele 
tilfredsstillende sikkerhed i sprogets former og deres an- 
vendelser indenfor det felt, hvor det er bleven regel at 
prøve ved afgangsexamen, men at der er et misforhold 
mellem denne sikkerhed og sikkerheden i det lexikalske, 
hvad der især kommer tilsyne ved den extemporale mundt- 
lige oversættelse. Dette kan have sin grund i, at man 
ikke fra først af har lagt an paa indsamling af et pas- 
seU'd« ordforraad med tilsvarende øvelse i at oversætte og 
isteden derfor spildt tiden med skriftlige øvelser, som paa 
begyndertrinnet maa træde tilbage; men det skyldes vist- 
nok ogsaa, at man heller ikke paa det senere trin sætter 
læsning og stiløvelser i det rette forhold til hinanden. 
Men det rette forhold vilde utvilsomt være, at man i stil- 
øvelserne indøvede og befæstede det under læsningen lærte 
paa den maade og i det omfang, som passer for hvert 
trin. Isteden derfor har de almindelig brugte stiløvelser 
for en stor del sit eget ordforraad og sine egne prøver, 
saa det bliver vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at følge 
en be»temt undervisningsgang. Saadanne stiløvelser har 
sin rette plads paa det øverste trin, naar alt det vigtigste 
«kal være gjennemgaaet og indøvet; nedenfor eller paa 
mellemtrinnet bør stiløvelserne overveiende knyttes til læs- 
ningen. Meget kan læres af de nu brugelige stiløvelser, 
^lossarier og synooymiker, men det kan ikke nok frem- 
hæves, at læsebogen skal være disciplenes rette vademecum 
^g, for at blive det, maa være det midtpunkt, hvorom un- 
•dervisningen samler sig. Ikke saaledes at forstaa, at læse- 
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stykket blot er at betragte som et findested for gloser og fra- 
ser, men saaledes at disse optages i bevidstheden i forbin* 
delse med et bestemt indhold og i levende og naturlig^ 
sammenhæng. Hvilke hjælpemidler man end forøvrigrt vil 
benytte, saa bør dog stilskrivningen væsentlig fremgaa sonk 
et resultat af læsningen. Efter undervisningsplanen skal 
discipelen allerede paa det lavere trin (I — IV) tilegne sig 
en vis umiddelbar sprogtakt; for et senere trin anbefales 
ved repetitioner af de i lekser oplæste læsestykker at vinde- 
et samlet indtryk og fæste, hvad der i sproglig henseende 
har været at merke. Endelig anbefales det, at enkelte af 
de læste stykker af læreren bearbeides til stiløvelser, hvor- 
under altsaa discipelen kan henvises til at benytte det 
under læsningen erhvervede ordforraad og grammatiske 
oplysninger. Den slags stile vil selvfølgelig alene blive a4 
benytte som skole- eller extemporalstile ; diktat bør kunne 
erstattes ved hektografaftryk« 

Idet man atter henleder opmerksomheden paa denne- 
ordning af undervisningen, skal man i anledning af planens- 
bemerkning om mundtlig oversættelse til det fremmede 
sprog ved afgangsexamen oplyse, at meningen hermed ery 
at examinanden dels ved en fri reproduktion af den fore- 
liggende text, omsætning fra direkte tale til indirekte og^ 
omvendt, dels ved oversættelse af løse exempler, dannede 
af udtryk fra text en eller et nærliggende felt, skal vise sia 
evne til med sikkerhed og raskhed at anvende sin gram- 
matiske og lexikalske kundskab. Selvfølgelig taber denne 
oversættelse sin betydning, naar exemplerne tages fra et 
tidligere indøvet materiale. 



I undervisningsplanen er opført en fortegnelse over 
de ved undervisningen i naturkundskab som nødvendige- 
anseede undervisningsmidler. Man har ikke ment, at nye 
skoler strax maatte anskaffe det hele apparat; men man-. 
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har forudsat, at enhver skole efterhaanden supplerer sin 
samling i overensstemmelse med hin fortegnelse. Det har 
imidlertid vist sig, at samlingen ved enkelte skoler har 
været ligefrem utilstrækkelig for undervisningen; man hen- 
leder opmerksomheden herpaa og skal senere udbede sig 
en fortegnelse over, hvad hver skole besidder af herhen- 
hørende undervisningsmateriel, forsaavidt det ikke tidligere 
er meddelt i skolens aarsberetninger. 

Men samtidig tror man at burde fremhæve nødvendig- 
heden af paa en hensigtsmæssig maade at benytte den 
samling, som skolen eier. Hvad der giver undervisningen 
i naturkundskab sit særlige værd er, at den naturlig knyt- 
tes til anskuelsen og, forsaavidt undervisningen drives paa 
den rette maade, tvinger til at iagttage med omhu og slutte 
med nøiagtighed. Men ret drives den kun, naar læreren 
gaar ud fra gjenstanden, det typiske exemplar eller experi- 
mentet. Og ikke blot maa læreren gaa ud derfra ved sin 
forklaring; men disciplene maa ogsaa selv gives anledning 
til at beskrive gjenstanden og, om han ikke selv kan ud- 
føre experimentet, til at give en nøiagtig forklaring deraf. 
Man har grund til at tro, at dette fleresteds ikke sker i 
det omfang, som maa ansees ønskeligt ; men den boglige 
undervisning kan, selv med den bedste forklaring fra læ- 
rerens side, ikke erstatte samlingerne, benyttede som for- 
udsat. Der vil maaske indvendes, at en saadan fremgangs- 
maade (og de nødvendige forberedelser til timen) kræver 
betydelig tid. Men her gjælder det vistnok, at tid vunden 
kan være tid spildt. I dette fag ligesaa lidt som i noget andet 
kræves i skolen nogen fuldstændig oversigt. Der maa nødven- 
digvis gjøres et udvalg af de fænomener, man vil forklare, 
og man har endnu ikke fattet nogen endelig bestemmelse om, 
hvad f. ex. i fysiken skal betragtes som obligatorisk og 
hvad som valgfrit; mineralogi er dog nu udskilt af det 
obligatoriske pensum. Samtidig er der til den obligato- 
riske undervisning i naturkundskab i kl. V henlagt 3, mod 
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tidligere 2 timer. Hvis den time, der saaledes er kommen 
til, benyttes i overensBtemmelse med undervisningsplaneny 
vil repetitionen i kl. YI formentlig ikke medføre store van- 
skeligheder. Idet man indskjærper reglementets bestem- 
melse om, at examinationen i botanik ved afgangsexamen 
skal foregaa paa levende planter, bringer man ogsaa i er- 
indring undervisningsplanens udtalelse om vigtigheden af at 
foretage udflugter med disciplene i den dertil egnede aars- 
tid. De vil i de større byer formentlig hensigtsmæssigst 
henlægges til eftermiddagen, i hvilket tilfælde disciplene 
helt eller delvis bør fritages for skolearbeide til næste dag. 
Hvad her er sagt om naturkundskaben, gj ælder ogsaa 
geografien. Ogsaa her bør undervisningen saa meget som 
muligt knyttes til anskuelige læremidler (kort, globus, tel- 
lurium m. m.)) i forberedelses skolen til iagttagelsen af de 
nærmeste omgivelser, hvorom henvises til undervisningspla- 
nen. Om korttegning skal man senere udtale sig, efterat 
man har givet anledning til at prøve de to foreliggende 
methoder af rektor Horn og kand. Årstal, hvorpaa opmerk- 
somheden henledes. 



Reglementet for de høiere skoler bestemmer, at naar 
disciplene samles paa skolen til bøn eller salmesang, skal 
rektor paase, at dette foregaar paa en saadan maade, atdet 
kan tjene til kristelig opbyggelse. Det er departementet 
bekjendt, at ved de skoler, hvor disciplene ikke samles til 
fælles andagt, skyldes dette den omstændighed, at man 
ikke har formaaet at ordne den paa en hensigtssvarende 
maade. Det maa ogsaa erkjeudes, at forholdene fleresteds 
har udviklet sig derhen, at man i denne sag maa vise sær- 
lig omhu for ikke at modarbeide, hvad man vil tilstræbe. 
Imidlertid føles det temmelig almindelig som et savn og, 
man kunde tilføie, som en anklage, at lærere og disciple 
gjennem et helt skoleliv ikke samles til fælles opbyggelse, 
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og man tror derfor, at man ikke bør opgive ethvert for-' 
søg paa at opfylde skolens forpligtelse i denne henseende. 
Hvor man altsaa af en eller anden grund har betænkelighed 
ved fælles daglig eller ugentlig andagt i form af bøn, skulde 
man herved bede taget under overveielse, hvorvidt det var ai 
foretrække, at skolen afdelingsvis en gang ugentlig sam- 
ledes til en bibelbetragtning, hvorunder udvalgte 
stykker af bibelen oplæstes og ledsagedes af en kort op- 
hyggenåe forklaring og salmesang. Man vilde i tilfælde 
anse det heldigt, om denne andagt lededes af skolens 
rektor, og finder det i hvert fald ikke nødvendigt, at det 
sker ved religionslæreren. Herom udbedes rektorernes og 
skoleraadenes udtalelser. 

Man henstiller derhos til overveielse, om der vil være 
noget væsentligt til hinder for, at lørdag eftermiddag 
bliver fri i den forstand, at der ikke opgives hjemmear^ 
beide til mandag. I enkelte fremmede lande er der truf" 
fet tilsvarende bestemmelser, idet dels en hel ugedag regel- 
mæssig er fri, dels en ugedags eftermiddag er leksefri. Ho& 
08 vil man i hvert tilfælde maatte indskrænke sig til det 
sidste, enten istedenfor eller foruden det saakaldte maaneds" 
lov. Vælges lørdag eftermiddag, vil man blandt andet op- 
naa, at disciplene ikke fristes til eller kommer i vane med 
søndagsarbeide, noget skolen helst bør bidrage til at fore" 
bygge. 



Ct ved en herværende skole indtruffet tilfælde har 
henledet opmerksomheden paa, at der bør sørges for, at 
skolens lokale under opstaaet ildsfare i hast kan rømmes. 
Saavidt vides, er det ved de høiere skoler ikke brugeligt^ 
at disciplene ved udgang af klasserne iagttager nogen- 
somhelst orden. Saameget lettere kan der under en pa^ 
nik indtræffe ulykker, hvorfor man med rette vilde kræve 
skolen til regnskab, hvis ikke disciplene var instruerede i, 
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hvorledes de under saadanne omBtændigheder har at for- 
holde sig. Man skal herfor opfordre rektorerne til dels i 
almindelighed at indskjærpe disciplene nødvendigheden af, 
under pludselig opstaaet fare, at vise selvbeherskelse og 
disciplin, dels at opøve dem i at følge de for tilfældet 
trufne beslutninger. Men sandsynligvis vil baade instruk- 
tion og øvelse vise sig utilstrækkelig, hvis ikke disciplene 
er vante til hver dag at iagttage en vis orden, naar de 
forlader eller træder ind i klassen. 

Man skal derhos som tillæg til bestemmelsen om, at 
læreren skal være den sidste til at forlade klassen, udtale 
det ønskelige i, at han, saavidt gjørligt, ogsaa er tilstede, 
naar disciplene træder ind. 



I rundskrivelse af 29de november 1886 har 
departementet i henhold til en af prof. J. Storm afgiven 
og i „Univ.- og skole- annaler" nr. 21 optagen erklæring 
„Om den latinske udtale i skolerne", hvortil under- 
visnings-inspektionen i det væsentlige har sluttet sig, med- 
delt, at man skulde finde det hensigtsmæssigst, at skolerne 
ved undervisningen i latin holder sig til den traditionelle 
udtale, dog saaledes, at disciplene saavidt muligt gjøres 
bekjendte med det oprindelige forhold. Opmerksomheden 
henledes paa den i erklæringen side 335 nederst og 336 
antydede forandring, hvorhos fremhæves, at disciplene i 
den prosaiske læsning og udtale bør tilholdes at accentuere 
ordene rigtig. 



Å. W. Hrøggers bogtrykkeri. 
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Nr. 23. 



Iste aargang 



1886. 



„Landomrids^ af E. A. Årstal. 

(Anmeldt af rektor Horn.) 

I dette aars indbydelseBfikrift fra Aars & Yoss's skole 
har hr. kand. Årstal givet en fremstilling af forskjellige 
korttegningsmethoder og blandt dem en af ham selv ud- 
arbeidet, der senere er fuldstændiggjort ved det nys ud- 
komne skoleapparat, betitlet „Landomrids^. 

Fremgangsmaaden er kortelig denne: 

Midt paa papiret trækkes to linjer, den ene vandret, 
den anden lodret gjennem den første, omtrent svarende 
til den midterste parallel og midterste meridian i det land, 
som sjcal tegnes. Fra de to linjers skjæ rings punkt afmerkes 
ligestore eller let maalbare afstande paa linjerne. Derved 
faar man 4 punkter i landets omrids. Efter omstændig- 
hederne maa flere karakteristiske punkter findes, ligeledes 
i afstande maalte med den forhen fundne „længde^. 

Denne fremgangsmaade er overensstemmende med den 
af Knaus og Umlauft m. fl. angivne methode og giver 
straks indtryk af stor enkelhed. Et kortbillede vil dog i 
regelen kræve mange flere linjer og afmerkninger. Matzat 
siger i sin Methodik, side 327, om disse methoder: „Sind 
sie hinlanglich frii^htbar an Zahl und Wichtigkeit der 
gelieferten Stiitzpunkte, so erseheinen diese in komplizierten 
und unbehaltlichen Zahlenausdrucken; umgekehrt, werden 
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diese vermieden, so ist das Verfahren iiicht fruchtbar 
genog." 

Denne bemerkning synes at være rigtig. Som exempel 
kan anføres fra hr. Årstals landomrids et af de enklere, 
Frankrige, der aftegnes efter følgende regel: „Længden 
afmerkes v. til R (kort indenfor kysten mellem Rochefort 
og Rochelle), s. til S (Sevennerne; canal du midi), ø. til 
B (Mont Blanc, hvor Frankrige, Italien og Schweiz støder 
sammen), n. til F (i Isle de France mellem Seine og Marne) 
og videre endnu' en gang til O (Ostende paa Belgiens kyst). 
— Afmerk rigets nordpunkt (kun kort s. v. forO);afmerk 
P (Pyrenæernes v. fod, paa høide med S og kort udenfor 
en tænkt linje ret ned fra R). Vestkysten : Midt imellem 
begge dens endepunkter reiser sig den 3-taggede halvø 
Bretagne til høide med F *). 

Og saaledes videre. 

Det er et ikke lidet hukommelsesarbeide, Årstals 
methode kræver. Desuden er de punkter, som skal afmerkes 
og altsaa erindres, ofte lidet karakteristiske punkter for 
kortet og landet. Man kommer ofte til at tage steder 
med, som under andre omstændigheder ikke vilde have 
fundet sin omtale i vedkommende lands beskrivelse, ialfald 
ikke i de lavere klasser, hvor tegningen bør øves. I 
denne henseende falder methoden sammen med Stossners, 
hvor den saakaldte normal (Årstals længden) afmerkes i 
de forskjellige retninger og kræver indprentet i hukommelsen 
uvæsentlige steder, der har sin eneste skoleberettigede 
omtale i den tilfældige omstændighed, at de ligger ved enden 
af en normal. Saaledes Biederfeld, Helder, Bosna og Wick. 

Dette at knytte kortbilledet til gradnettet, til paralleler 
og meridianer, betegner Matzat som fuldstændig urigtigt og 



*) Prik en linje mellem endepunkterne ret op fra midten af denne; 
del den, hyor Loire gaar igjennem den, en linje noget kortere end 
halvdelen af den første linje, nemlig lidt forbi Brest; omkring og 
op til endepunktet af denne sidste ligger Bretagne. 
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upædagogisk. ,Jntet menneske, der bliver spurgt om et 
steds beliggenhed, angiver dets bredde og længde.** Og 
om de astronomiske stedsbestemmelser siger han, at i det 
høieste vil eleverne i de høiere skolers øverste klasser 
kunne bibringes en slags forstaaelse af dem. 

Matzat indfører derimod kompasset. Han vælger sit 
udgangspunkt som centrum for en række koncentriske 
cirkler i indbyrdes ligestor afstand og afsætter sine geo- 
grafiske steder i forhold til disse cirkler efter kompas- 
retningen. Det er paa den maade, folk i det daglige liv 
tænker sig steders beliggenhed: saa og saa langt borte i 
den og den retning. 

Dette, at kunne faa bevaret de naturlige afstandsfor- 
hold, har hr. Årstal, i overensstemmelse med Matzat, fnndet 
at være af saa stor betydning, at han lader det indgaa 
som et væsentligt led i sin fremstillingsmaade, og anfører, 
„at saadanne maalsangivelser kan siges at give tegningen 
en vis vederheftighed". Forøvrigt kan han ikke akceptere 
Matzats methode. Man vil ogsaa let indse, at et kort- 
billede efter Matzats methode kun bliver nogenlunde 
korrekt, nemlig saalænge det indskrænkes til et lidet land- 
omraade. De i periferien fremstillede strøg vil altid blive 
forholdsvis for store. 

Hr. Årstal har nu kombineret Umlauft og Matzat, Med 
Umlauft benytter han lutter retlinjede gradHnjer, fra Matzat 
har han laant den gjennemgaaende maaleenhed, længden. 
Det første opnaar han ved at aftegne alle sine kortbilleder 
i den saakaldte flamsteed'ske projektion, paa hvilken han 
nu foretager maalinger med den opgivne længde. Hertil 
er nu at bemerke: Medens vistnok alle strækninger, maalte 
i parallelernes retning og langs den midterste meridian, 
har samme længde som paa kuglen, saa vil derimod enhver 
strækning, der maales i skraa retning, ikke faa samme 
længde som paa kuglen. Og unøiagtigheden i saa henseende 
bliver større, jo mere man fjerner sig fra den midterste 
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meridian. Medens nemlig de trapezier, som dannes af 
parallelerne og meridianerne, overalt har den korrekte 
værdi for de parallele sider og for deres afstand og altsaa 
ogsaa for deres fladeindhold, saa vil deres diagonaler, 
eftersom man fjerner sig fra den midterste meridian, trækkes 
uforholdsmæssig ud i den ene retning og trækkes sammen 
i den anden retning. Af denne grund har denne projektion 
været ans eet for lidet tjenlig til at fremstille et meget 
udstrakt land f. ex. Asia. Ezempelvis kan anføres, at 
paa kuglen er afstanden fra det punkt, hvor polarkredsen 
skjærer floden Obs munding, til det punkt, hvor 40 graders- 
breddecirkelen skjærer Lille-Asias vestkyst, omtrent lig 
afstanden mellem de to punkter, hvor de samme bredde- 
cirkler skjærer Østkap og Japans østkyst. Maalte pas 
Årstals Asiakort er den sidste afstand omtrent % &^ den 
første. Disse maalinger maa altsaa foretages med stor 
forsigtighed, nemlig kun i retning øst — vest eller langs 
den midterste meridian, dersom de skal give tegningen 
„en vis vederheftighed^. 

Netop af denne grund maa det vel derfor siges, at 
det er mindre heldigt som Årstal at kombinere Umlaufts 
med Matzats methoder. Hver for sig kan disse to methoder 
have adskilligt for sig, om der end kan siges mere imod 
end for dem. Kombinerede har ingen af dem vundet. 

Valget af den flamsteedske projektion viser sig at 
have været mindre heldig deri, at korttegningen af den 
grund er bleven indskrænket til landomrids. Saa kan 
det vistnok være, at omridset er saa omtrent det væsent- 
lige ved landet; dette er f. ex. tilfældet med Danmark. 
Men paa den anden side er der lande, hvor omridset 
spiller en meget tilbagetrædende rolle. Jeg vil nævne 
Østerrig- Ungarn, hvor Donaus løb er det væsentlige, det, 
hvorom kortbilledet burde gruppere sig; omridset, mere 
eller mindre nøiagtigt, er mindre væsentligt. Ja, endogsaa 
et land som Frankrige er utilfredsstillende gjengivet blot 
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ved sit omrids. Elvene og Paris er noget saa væsentligt, 
at de bør kunne afsættes med ligesaa stor nøiagtighed 
som omridset. 

Da landomridsene ingen veiledning giver til ^terræn- 
fremstillingen^, er eleven her henvist til atlassets korter; 
men forfatteren lægger saa liden vegt paa den, at han 
ingen anvisning har givet i saa henseende, hvad der fore- 
kommer besynderligt, naar man bemerker den særdeles 
minutiøse fremstilling af, hvorledes omridset skal erindres 
og tegnes. 

Hvis forfatteren mener, at gjengivelse af et af disse 
landomrids eller en del af et af dem er tilstrækkeligt til 
at tilfredsstille reglementets fordring til examinanden om, 
at han skal vise, at han er orienteret med hensyn til de 
geografiske gjenstandes beliggenhed, da tager han vist feil 
heri. Som passende opgaver kan saaledes nævnes : Donaus 
løb, Rhins løb, en fremstilling af Schweiz's oro- og hydro- 
grafiske forhold; endvidere Glommensvasdraget, Drams- 
elven, Mellem-Sveriges hydrografiske forhold. Disse er 
exempler paa meget berettigede opgaver, som dog land- 
omridsene ikke giver nogen veiledning til at løse. 

Heller ikke kan man kræve, at eleverne skal kunne 
foretage denne udfyldning inden omridsets ramme ved 
eftertegning efter atlasset. Dertil stiller den af forfatteren 
benyttede projektion sig hindrende iveien, idet den i mere 
eller mindre grad er afvigende fra atlassets korter. For- 
fatteren burde derfor have fuldstændiggjort sine fortegninger 
fra blot at være omrids til at være hele kortbilleder. 

Men i ethvert fald forekommer det mig, at dé af 
forfatteren indførte nye projektioner maa være af meget 
tvilsomt værd, da forfatteren derved har givet eleverne 
to forskjellige kortbilleder at lære. Jeg antager, at eleverne 
benytter ),Norsk skoleatlas'^. Læg nu Asia i atlasset ved 
siden af Asia i Årstals landomrids« Det er jo to aldeles 
forskjellige billeder. Hvilket skal eleven lære udenad? 
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Landomridsets — da maa han vogte sig vel for at se 
forlænge paa atlasset for ikke at forstyrres i sit indtryk. 
Men atlasset kan han jo ikke undlade at henytte, da land- 
omridset er tomt indenfor sit omrids. 

Korttegningen som skolefag forudsætter, at eleven har 
kortbilledet i hovedet, det vil sige, det væsentlige, de 
karakteristiske geografiske objekter. Kortet maa være 
nøiagtig „besprochen" af læreren, og eleven maa have seet 
det paa vægkortet, i sit atlas eller i lærebogen, eller 
tegnet af læreren paa vægtavlen saa ofte, at kortet med 
dets væsentlige geografiske gjenstande staar tydelig i elevens 
erindring. 

Mellem korttegningen og ornamenttegningen er der 
ingen lighed. Ornamentet har sine regelmæssige linjer, 
der stadig gjentager sig, og det gj ælder ved denne tegning 
at udvikle elevens sans for forstaaelse af skjønne former. 
Kortet har ingen regelmæssige linjer og skjønne former; 
alt maa læres og huskes i de mindste enkeltheder som i 
hovedtrækkene. 

Ved undervisning i ornamenttegning er det den er- 
hvervede og udviklede * formsans og skjønhedssans, der 
skal være elevens vigtigste hjælpemiddel; ethvert ydre 
apparat er forkasteligt. Saaledes bør ikke den stigmo- 
grafiske methode benyttes, der lægger ornamentet ind i et 
rudenet. 

Anderledes derimod med korttegningen, hvis pædago- 
giske betydning er en ganske anden end ornamenttegningens. 
Korttegningen staar udelukkende i geografiens tjeneste; 
derfor ligger der her heller ingen vegt paa den smukke 
udførelse, kun paa en rigtig opfatning af de sande forhold. 
Ved korttegningen vil derfor ethvert hjælpemiddel være 
tilladeligt ; det kommer kun an paa, om det er praktisk. 

Opfatningen af, hvad der er praktisk, vil imidlertid 
være meget individuel. Der er dem, der foretrækker ikke 
at benytte noget hjælpemiddel og kan paa fri haand aftegne 
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et kortbillede efter hukommelsen. Men for de fleste vil 
det være af stor betydning, at de^^kan faa støtte tegningen 
til visse forud fastsatte punkter eller linjer. 

Der har nu været fremstillet en mangfoldighed af 
methoder til korttegning, og ved dem alle er der en eller 
anden mangel. Den af hr. Årstal foreslaaede er ligesaa lidt 
feilfri som de tidligere. Dels har den de af Matzat ved 
Umlaufts methode paapegede feil, at den er for kompli- 
ceret i sin fremstilling, og at den er knyttet til et grad- 
net; dels er der ved tegningen forudsat stadige maals- 
bestemmelser, der fører til unøiagtige resultater; dels er 
landomridsene tomme, uden indhold; dels giver landomridsene 
kortbilleder, der for enkeltes vedkommende endogsaa i høi 
grad afviger fra de kortbilleder, eleven ellers benytter 
under sin geografilæsning. 

Nærværende anmelder har ogsaa leveret en korttegnings- 
methode, der visselig heller ikke er feilfri, men som har 
vist sig meget praktisk brugbar paa de trin af skolen, 
hvor den især benyttes, nemlig i I og II middelklasse samt 
i folkeskolen. 

Jeg har støttet tegningen af kortbilledet til en simpel 
rudefigur. Man har gjort den indvending mod denne 
methode, at den giver elever to ting at erindre, baade 
rudefiguren og kortbilledet. I modsætning hertil har Årstal 
bare et opretstaaende kort. Forskjellen bliver den, at i 
det ene tilfælde er det en fuldt færdig figur, synlig for 
øiet, der skal indprente sig i hukommelsen, i det andet 
tilfælde er det betydningen af en række punkter, hvis be- 
liggenhed for en større eller mindre del ikke træder frem 
for øiet, men maa læres ved hjælp af en tilføiet text. Jeg 
tør ikke benegte, at der er dem, der vil finde dette lettere; 
men jeg tror dog, at de fleste vil finde en rudefigur vel 
saa let at beholde i erindringen, forudsat at rudefiguren 
er heldig valgt. 

Paa Frankriges kort bestemmer Årstal Pyrenæernes 
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▼estfod BBåleåen: pma høide med 8 og ndenfor en Usnkt 
linje ret ned fra B. Jeg vflde hmve trukket de to linjer 
fra S og R, der altsaa vOde have skaaret hinanden straks 
▼efltenfor P. Jeg forstaar ikke, at denne min hestemmelee 
skal Tøre Tanskeligere at erindre; jeg tror, tvertimod. 

Ovenfor er fremholdt, at Årstal maa medtage mange 
lidet karakteristiske pnnkter* Mine mdefignrer tager ikke 
saadanne nvøsentlige ponkter med. Derimod faar de en* 
kelte rader og linjer samt tildels punkter sin hetydning 
▼ed at karakterisere beliggenheden af vigtigere geografiske 
gjenstande. Saaledes er i Frankrige til en mde knyttet 
beliggenheden af Garonne, til en anden Rhone og Seven- 
neme, til en tredje Loire, til en Qerde Seinens og Maas's 
kilder, til en trekant Bretagne ; en diagonal følger grænsen 
mod Belgien, en anden diagonal følger den britiske kanal; 
skjæringspunktet mellem to linjer falder i Paris. Har las- 
reren gjort eleverne opmerksom herpaa, da bliver ikke 
rudefigpiren et unyttigt stillads, som eleven snarest muligt 
maa se at glemme, men det giver ham et værdifuldt støtte- 
middel for tegningen saavel af omridset som ogsaa af lan- 
dets indre, dets Qelde, elve, byer. 

Jeg er villig til at indrømme, at det kan have sin 
nytte, at kortet indeholder adgang til at anstille maals- 
bestemmelser. Men dette kan gjøres med ligesaa stor lethed 
paa mine tegninger, hvor siden i hver rude kan tages til 
enhed og opgives i kilometer. 

Derimod indeholder jo mine tegninger ingen nøiagtig 
angivelse af himmelegnenes retning, idet rudefigurernes 
linjer kun nogenlunde følger retningen øst — vest og nord — 
syd. Årstal betragter dette som en væsentlig mangel og har 
indført den flamsteed'ske projektion, i hvilken alle de 
steder, der paa kloden ligger i vest — øst for hverandre, 
kommer til paa kortet at ligge ret til høire eller venstre 
for hverandre. Men derved har han dog ikke opnaaet at 
faa de steder, hvis beliggenhed er i nord — sydlig retning, til 
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at ligge ret over — under hverandre paa korte fc. Man maa 
saaledes ikke af Asias kort i Årstals landomrids ledes til 
at tro, at øen Djilolo ligger i øst for Japan; den ligger 
tvertimod i vest. 

Det bliver derfor ogsaa paa Årstals korter nødvendigt 
for læreren at gjøre opmerksom paa det sande forhold i 
saa henseende; men maa først læreren gj(fre opmerksom^ 
herpaa, da kan han igrunden ligesaa godt benytte de al^ 
mindelige korter og der gjøre opmerksom paa de sande 
forhold ogsaa for beliggenheden af øst og vest. Dette 
maa jo gjøres alligevel for atlassets korters vedkommende. 

Ogsaa Matzat, hvis methodik hos Årstal betegnes som* 
et første rangs arbeide, finder det, som ovenfor anført, saa 
lidet praktisk og pædagogisk berettiget at bygge kortteg- 
ningen paa gradnettet, at han paa sine tegninger kun med- 
tager den midterste meridian for at betegne kortets stilling. 
Jeg for min part finder da heri en væsentlig støtte for at 
bibeholde atlassets projektioner og ikke bringe den for- 
styrrelse ind, som to forskjellige kortbilleder utvilsomt 
maa gjøre. 

Imidlertid vil jeg benytte anledningen til at henlede 
lærernes opmerksomhed paa Matzats methode, der vist for- 
tjener at prøves. Den vil være særdeles hensigtsmæssig 
at anvende ved „Heimathkunde^, idet man vælger hjem- 
stedet til centrum for de koncentriske cirkler, der slaaes 
i indbyrdes ligestore afstande; meget langt bør man dog 
paa denne maade ikke fjerne sig fra hjemstedet, og jeg 
skulde tro, at man ikke bør strække sig synderlig langt 
udenfor sit fædreland. At anvende methoden paa fremmede 
lande finder jeg endnu betænkeligt. Man indforliver sig 
ikke der i en enkelt by, f. ex. hovedstaden, saaledes at 
man betragter det hele land ud derfra. Derimod indtager 
man en mere uafhængig stilling udenfor det hele land og 
betragter som en udenforstaaende tilskuer dette under et. 

Medens jeg saaledes ikke kan billige principet i hr. 
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Årstals korttegningsine tho de, maa jeg paa den anden side 
fremholde, at der findes mange interessante og lærerige 
enkeltheder. Som saadanne kan jeg nævne den maade, 
hvorpaa den fyenske øgrappe er fremstillet, halvøen og 
bugten Galifornia, Vest-alpernes sknlderform. Geografi- 
lærere vil faa mange nyttige vink af dette arbeide. 

Udstyret er særdeles smukt og gjør forlæggeren, hr. 
•Oammermeyer, megen ære. 



Rundskrivelse af 8de december 1886 til de 
offentlige skolers rektorer angaaende skoleprogrammer: 

I overensstemmelse med en flerhed af skolernes udta- 
lelser antager departementet, at skoleprogrammer, uanseet 
den forandring, som er foretaget med Universitets- og skole- 
•annaler, fremdeles bliver at udgive saaledes som i skole- 
lovens § 65 bestemt. 

Et skoleprogram eller indbydelse s skrift vil man væsentlig 
have betragtet som skolens aarsberetniog, en redegjørelse 
for skolens og undervisningens ordning i et forløbet skole- 
aar. Man gaar derfor ud fra, at indbydelsesskriftet eller, 
som det heller bør kaldes, aarsberetningen først ud- 
gives efter skoleaarets afslutning med dets afgangsexamener, 
dog ikke senere end ved udgangen af oktober maaned, 
og at den regelmæssig afgives hvert aar. Ønsker rektor i 
aarsberetningen at optage andet end skoleefterretninger, 
f. ex. pædagogiske afhandlinger eller lignende, maa han ind- 
hente overbestyrelsens samtykke, der i hvert enkelt tilfælde 
vil have at afgjøre, om arbeidet egner sig til offentliggjø- 
relse i skolens aarsberetning eller i Universitets- og skole- 
anqaler. Et saadant arbeide sættes i tilfælde udenfor den 
egentlige aarsberetning, foran eller efter samme. 

Om aarsberetniagens form og ordning forøvrigt merkes : 

Den trykkes paa papir efter vedlagte prøve med bourgis 
antiqua, skudt med V* petit; linjens længde 10 cm., 37 
linjer paa siden, ikke iberegnet kolumnetitel med sidestillet 
paginering. 

Som kolumnetitel benyttes gjennemgaaende paa den 
ene side skolens navn, paa den modsvarende vedkommende 
afdelings overskrift. 
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lodholdet ordnes i følgende afdelinger: 

I. Skolens forstan der skab. 

IL Lærerpersonalet. 

III. Disciplenes antal m. m. 

IV. Fagfordelingen. 

V. Timefordelingen m. m. 

VI. Undervisningen. 

VIL Afgangsexamener. 

Vin. Skolens bibliothek og samlinger. 

IX. Skole- og indskrivningspenge. Skolebeneficier. 

X. Almindelige bemerkninger. 

XI. Skolens regnskab. 



Ad I. Der tilføies, naar hvert medlem er valgt. 

Ad IL Af lærernes personalia medtages kun deres 
fødselsaar og udnævnelser til stillinger i den offentlige 
skoles tjeneste. — Forfald, vikariater. 

Ad III. Der anføres a) disciplenes antal i hver af 
skolens afdelinger (smaaskolen, middelskolen, den praktiske 
realklasse og gymnasium) efter følgende schema: 



Smaaskole 


1. 

CO —1 


00 

xh -1 


1 

00 


9-^ 

« -1 


Middelskole L 
IL 


— 


— 


— 


— 


III. 
IV. E. 


— 


— 


— 


— 


IV. L. 


— 


— 


— 


— 


osv. 


— 


— 


— 


— 




— 


— 


— 


— 


L.g. 1. 
- 2. 


— 


— 


— 


— 


- 3. 


— 


— 


— 


— 


R.g. I. 


— 


— 


— 


— 


- 2. 


— 


— 


— 


— 


- 3. 


— 


— 


— 


— 


Samlet antal 


— 


..^ 


-— 






364 

b) Aldersforholdet mellem de forskjellige klasser: a) gjen- 
nemsnitsalder ved begyndelsen af skoleaaret og b) normal- 
alder: 

a b. 

Middelklasse I 9 

n - — 10 

o) Disciplenes fordeling efter hjemstavn, by- eller land- 
distrikt. 

Ad Y. Tabel, der viser timernes fordeling paa klasser 
og fag. Klassekombination. — Partiinddeling i sang og 
gymnastik. Deltagelse i valgfri fag. Fritagelse for enkelte 
fag, f. ex. religion eller i henhold til skolelovens § 13, 2 og 4. 

Ad VI. Redegj øreisen, der gives fagvis indenfor hver 
af skolens afdelinger, bør foruden at angive de gjennem- 
gaaede pensa tillige antyde undervisningens gang, maade 
og midler. Yed hvert fag, hvortil læsebøger benyttes, bør 
saaledes disse anføres, derunder ogsaa de almindeligst 
brugte textudgaver af de klassiske og nyere forfattere. 
Under modersmaalet angives, hvormeget der er læst af den 
autoriserede læsebog og af hvilke forfattere; ligesaa under 
fremmede sprog. Ligeledes meddeles oplysninger om de 
ved hvert fag drevne skriftlige øvelser, deres art og om- 
fang; for modersmaalets vedkommende nævnes de i aarets 
løb givne opgaver fra den klasse, da disse indtræder. Under 
naturkundskab meddeles oplysninger om exkursioner og lig- 
nende; for realgymnasiets vedkommende detailleret forteg- 
nelse over de i aarets løb udførte fysiske og kemiske forsøg. 

Ad VII. Herunder meddeles udfaldet af middelskole- 
examen (alene hovedkaraktererne) og examen artium (ho- 
ved- og specialkarakterer). Antallet af de anmeldte priva- 
tister anføres, men ikke udfaldet for deres vedkommende. 
Forsaavidt ikke afgangsklassens samtlige disciple fremstiller 
sig til examen som skolens disciple, meddeles grunden 
hertil; ligeledes anføres, hvorlænge skolens kandidater har 
været skolens disciple. (Sml. rundskrivelse af 23de marts 
1886, optaget i Universitets- og skole-annaler for 1886, 
nr. 16, side 251.) Opgaverne til afgangsexameneme med- 
deles ikke; heller ikke udfaldet af aarsprøverne, men vel 
hvorledes disse er anordnede (sml. rundskrivelse af 7de 
april 1886, optaget i Universitets- og skole-annaler for 
1886, nr. 11, side 171). 
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Ad VIII. Bibliothekets og Bamlingernes aarlige tilvekst. 

Ad IX. Herunder anføres: 1. Indskrivningspengenes 
beløb samt skolepengene for de forskjellige klasser, med 
oplysning om moderation. 2. Skolens beneficier: 

a. fripladse, beløb og hvorledes fordelt inden skolens 
klasser, 

b. stipendier og legater, deres beløb og hvorledes fordelt, 
— dog uden at gratisternes eller stipendiaternes navne 
anføres. 

Skolens kasserer. 

Ad X. Herunder bemerkninger om bygninger og 
inventariet, om af- eller tilgang i skolens frekvents, om 
undervisningen og disciplinen, forsaavidt dertil er særlig 
anledning. Praktisk realklasse. Arbeidsskole. Sundheds- 
tilstanden m. m. 

Ad XI. Uddrag af skolens regnskab for det forløbne 
skoleaar : 

1. Udgifter: 

a. lønninger, deri indbefattet alders- og lønstillæg 
for samtlige ved skolen ansatte funktionærer samt 
for vikarer — under et, 

b. bibliothek og samlinger, 

c. fripladse, stipendier og legater, 

d. lys og brænde, 

e. forskjellige udgifter. 

2. Indtægter: 

a. skole- og indskrivniagspenge, 

b. bidrag af kommunen, 

c. andre indtægter, 

d. tilskud af statskassen. 



Ovenstaaende skulde man bede iagttaget ved den frem- 
tidige udgivelse af skolens aarsberetning. 



Indberetning fra departementets hygienlske konsulent 
om hans Inspektionsreiser i 1886—86. 

Paa foranledning skal jeg tillade mig at give en over- 
sigt over de iagttagelser, jeg har gjort under mine tvende 
inspektionsreiser i de tre sydlige stifter for at undersøge 
de hygieniske forhold ved skolerne. 
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Neppe nogen skole har vist sig at svare helt ud til 
de hygieniske fordringer, som for tiden opstilles i de lande, 
hvor sansen for skolehygienen er vakt, som i Sverige, Dan- 
mark, Tyskland og Frankrige. 

Navnlig i henseende til klasseværelsernes helysning og 
Inftvekslingen i samme staar vore skoler tilhage; med hen- 
syn til gulvareal, luftkuhus, er i almindelighed intet at be- 
merke. 

Hvad angaar belysningen i klasserne, der har en saa 
stor betydning for udviklingen af nærsyntheden, maa be- 
merkes, at der ved bygningen af vore skoler ikke er ble- 
vet taget tilstrækkeligt hensyn til, fra hvilken side eleverne 
faar lyset ind, saaledes at der i de færreste skoler har 
været adgang til helt ud at følge den regel, at eleverne 
skal have lyset ind fra veustre side. I mange af vore skoler 
har det vist sig nødvendigt paa grund af vinduernes uhen- 
sigtsmæssige anbringelse at placere eleverne lige ind til 
vinduerne, hvorved børnene udsættes for de skadelige følger, 
som frembringes af den ensidige afkjøling og af den næsten 
uundgaaelige træk. Af pædagogiske hensyn har man ofte 
overmalt de nederste vinduesruder og derved endmere for- 
værret belysningsforholdene. Hvor man for at undgaa træk- 
ken har forsynet vinduerne med dytning eller tætningslister, 
har dette igjen ledet til, at vinduerne enten ikke eller kun 
delvis kan aabnes i friminuterne og den ellers i almin- 
delighed høist ubetydelige luftveksel betydelig forringes. 
En forbedring af disse forhold er ofte vanskelig. Dels vil 
ved flere skoler det arkitektoniske ydre tabe overordentlig 
ved en forandring af vinduernes fordeling, dels er de der- 
med forbundne omkostninger temmelig store. Ved mange 
skoler kan imidlertid en saadan forandring leilighedsvis 
foretages baade uden synderlig store udgifter og uden at 
ødelægge skolens ydre, og ved andre vil anvendelsen af 
dobbelte vinduer fjerne endel af de skadelige momenter. 

Med hensyn til luftvekselen i skolelokalerne er der 
overmaade store mangler, hvilket har en saameget større 
betydning, som utilstrækkelig luftfornyelse udøver den største 
indflydelse paa børnenes sundhedstilstand^ idet den svækker 
baade den aandelige og legemlige energi. Alene af rent 
pædagogiske hensyn bør disse mangler derfor saa meget 
som muligt afhjælpes. Ved de i de senere aar byggede 
skoler har man i almindelighed været betænkt paa ved kun- 
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stige luftvekslingsindretninger at forbedre luften i klasserne 
under undervisningstiden, og i flere skoler er der osrsaa 
truffet de forholdsvis bedst mulige forføininger i denne hen- 
seende. Forstaaelsen af disse indretningers rigtige betje- 
ning og betydning er dog ikke saa almindelig, som den 
burde være, og saaledes forekommer det regelmæssigt, at 
de ikke fungerer, som de skal. Stillen af klapper og 
reguleringsspjeld foretages ofte yderst forkert, og hvad 
der gjør forholdene endnu misligere, er, at tilførsel skan åler 
for den friske luft i almindelighed mangler ethvert eftersyn, 
saaat de er depoter for støv, feieskarn, papiraffald o. L 
Det er desuden en gjennemgaaende mangel, at alle venti- 
lationskanaler er lukkede med fastspigrede eller fastmurede 
gittere, saaat en rengjøring ikke er mulig uden større 
ulemper og derfor heller aldrig foretages. 

I mange ældre skoler, hvor man ganske naturlig har 
følt ulemperne ved mangel paa luftveksel, har man efter 
bedste eviie og tildels med forholdsvis store omkostninger 
søgt at anbringe ventilationsapparater, der dog paa grund af 
manglende sagkyndig bistard virker fuldstændig forkert eller 
aldeles ikke. Meget almindelig er tversnittet af de udførte 
kanaler altfor lidet, dels har man, ubekymret om den indførte 
lufts renhed, taget sine luftindtag i kjeldere, i kvalme korri- 
dorer, dels har aftræksaabningerne været anbragt saaledes,^ 
at de enten alene direkte har bortført den opvarmede 
friske luft, hvorved om vinteren uden nytte er opstaaet et 
stort tab af brænde, eller ogsaa tillige har foraarsaget gulv- 
kulde. 

Ved andre skoler er ingen særegne forføininger trufne 
til befordring af luftvekselen. 

Det er ved gamle skoler ofte meget vanskeligt at raade 
bod paa disse mangler, men ved at benytte leiligheden ved 
forefaldende reparationer vil meget kunne forbedres, og 
der gives derfor jevnlig anvisning paa, hvorledes man i 
givet tilfælde bør søge at indrette sig. 

Trods departementets cirkulære af 1884 om et om- 
hyggeligere renhold i skolerne er man ikke overalt opmerk- 
som paa nødvendigbeden af at rense lokalerne flittig for 
støv og smuds, og i mange skoler er paa grund af slet 
vedligeholdte gulve, malede, nøgne laftevægge, eller tapet- 
sering et ordentligt renhold forbundet med store vanske^ 
ligheder. Forsømmelser i denne retning har ikke alene 
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skadelig indflydelse i sanitær henseende men modvirker ogsaa 
Åen opgave, som skolen har, at opdrage børnene til orden 
4>g renlighed. Det samme gjælder det ofte upudsede, uor- 
dentlige og lurvede udseende, som mange skoler frembyder, 
4>g det er ganske eiendommeligt, at skoler, der giver eleverne 
karakter for orden, frembyder billeder af uorden og for- 
Bømthed baade i sit ydre og indre. 

Med hensyn til skolemateriellet maa det fremhæves, at 
skoleborde og bænke meget sjelden er afpasset efter elever- 
nes forskjellige størrelse, og de samme skadelige følger 
baade for synet, legemsholdning og udvikling, som er klaget 
over under lignende forhold andre steder, er ofte meget 
fremtrædende. En ordentlig skrivestilling er under saadanne 
forhold umulig at overholde. 

For synet og tillige i pædagogisk henseende er det 
mindre heldigt, at skoletavlernes vedligeholdelse ofte for- 
sømmes. Naar tavlerne ikke har en sort mat farve, bliver 
skriften paa samme straks mindre tydelig og vanskeligere 
for eleverne at opfatte. 



Latinsk-norsk ordbog af rektor E, Schréner, rektor 
M, Nygaard og overlærer «/. Johansen udkommer antagelig 
i februar maaned paa J. W. Gappelens forlag, Eiistiania. 

Paa P. T. Mallings boghandels forlag er udkommet: 
Engelsk- norek ordbog. Omarbeidet og forøget udgave 
af /. Geelmuydens ordbog ved /. Brynildsen, cand. mag., 71 
ark 2-spaltet oktav. Er. 5,80; i solid velskbind 7 kr. 

Den ved kgl. resol. af Iste marts 1885 approberede 

undervisningsplan for middelskoierne og gymnasierne 

faaes tilkjøbs hos bogtrykker Chr. S c hib sted. 

De forordnede schemaer for afgangsvidnesbyrd, skrive- 
og tegnepapir for afgangsexamenerne samt de for stilskriv- 
ningen anordnede skrivebøger erholdes hos 

Thv. Moestue & Go., Kristiania. 



A. W. Brøggers bogtrykkeri. 



This book shoiild be retumed to 
the Library on or before the last date 
stamped below. 

A fine of five cents a day is inonrred 
by retaining it beyond the speoifled 
time. 

Please return promptly. 




